అతాబాలలుకా వాదాతాలునాకతాణులామా లావాను నాడాతాతనాలయనా-. 


ఎ|రబల్లిలో గాజుఫ్యాక్టరీ స్థాపనకు తలంపు ' 


వెద్దవూర వంచాయత్‌ నమితికి చెందిన ఎర బిల్లి (గ్రామములో 
2,95 లతల ఖర్చుతో ఒకగాజుఫ్యొర్టరీని స్థ సాపించ డానికి రాష్ట) వాణిజ్య 
వరి,శమలళాఖ తల వెడుతున్నది. గాజు, స రమిక్‌ పరిశ్రమల్లో వాడ 
లి ప్రాంతంలో ఇబ్బడి గా దొరుకుతుంది. ఎర 
bs చిమ్నీలు తయారుచేయడానికి పటా 60 
టన్నుల గాజు “ఉత్పతి శాగలదనీ దీనివల్ల 18 వేలు లను రాగలదనీ 


బడు శ్వా కేల్‌ యోబఎ|ర 
దిల్లీ గాజుఫ్యా క్లరిలో పీ 


కూడా అంచనావేయబడి౦ది. 





నంపుటి; 14 సంచిక; 





ప్రైచా9కార్‌, జులై ర్‌. 
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హా దాబాద్‌, గురువారము ము 














అఫ్రీరియా అంతటా వీ 
దినోత్సవం సందర్భముగా నిర్వహిం చిన సమ్మెలు, 
త౦0 ౧* జరిగిన నంఘర్ష ఇలలో కనీనం 5 మంది చనిపోయి 
నారనీ, 200 మందికిపైగా గాయవడినారనీ (ఫెంచి వభుత్వ అధికార 
(వతినిధి ఒకరు యీరాత్రి (వకటించాడు. 





అలర్తీఢియా విభజనవ్యతిర రేకదిన సంఘర్షణలు 


“ల్‌? మంది మృతి, £ 200 మ: ద్‌కివెగా నం. 
““అన్లీక్స్‌, జులై. ర్‌ 
ఖ్రవవాదులు చేడు విభజన వ్యతి రేక 


(_దర్శనల ఫలి 








"పేజీలు 7 నయావైసలు 





నఖరపాతాలు, సముద్రతీరంకోత, శే కేరళ అంతటా జలప్రక్రయం 





భారతదేశంలో 
ఎరాటారుకార్లఉత్స త్తి 


రు. 65 కోట్ల హెచ్చింపు పథకాలకు 


శేం ద 
న్యూఢిల్లీ, జులై ర్‌ 
ప్రయాణికుల కార్లను, జీవులను, 
_ (టక్కులను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేనేం 
దుశకై భారత [వభుత్వం కొన్ని 
మోటార్‌ నంస్టల వీన్నరణ వధకాల 
ఆమోదించినది. ఈ నంస్థలు చెల్కొ 
ప్రొండక్డు మోటా ర్సుః ఆళోక్‌ 
లేలాండు, మహేందఅండ్‌ నుహేం(ద. 
తను ఉత్పత్తిని రెట్టింపు చేయడానికి 
(వీమియరక్‌ ఆటొమొ౩ె వెల్స్‌ హిందు 
ఫ్రాన్‌ మోటార్స్‌ పెట్టుకున్న అన్లి 
శన్‌లు ఇంకా భారత ([వభథు త్వ 
వరిశిలనలో ఉన్నాయి. ఈ మోటార్‌ 
ఉత్పత్తి నంస్థల విస్తరణ వధ శాల 
ఆన్నింటికః ర్క 65 కోట్ల ఖర్చు 
ఇాగలదు. 
ఉస్మానియా ఖర్చుల్లో 
పొదుపును నూచించు 
కమిటి 
నియమించ బడాలని 
విద్యార్థి |పతినిధుల సూచన 
హ్రైచశా)కాదు, జులై ర్‌ 
' ఉస్మానియా విశ్వవి చ్యాలయ 
ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు నూ త న 
క్‌ మాగ్గాలను (వన్తుత ఖర్చులలో పొదు 
వును నూచించుటకు ఒక నర్వన్వతం[ళ 
నంఘాన్ని నియమించాలని ఆ సంఘ 
నివేదిక అందేవరకు ఫీజు పాచ్చిం 
సును అమలుపరచ గూడదని ఉస్మా 
నియా విద్యార్థుల ఉన్న కాధిశార నం 
ఘం వేడు విలేఖరుల గోష్టిలో సూచిం 
చింది. 
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో 
ఫీజును హెచ్చించినందుకు గత కొన్ని 
రోజులనుండి విచాంర్థులు ఆందోళన 
వడుచున్నారు. నంభు వ తీ నిధులు 
యింతవరకు వైస్‌ స్‌ ఛాన్సలర్‌ ను ఆర్థిక 
మంతి) (క్రీ ఐ బి వ్మోనంద్‌ రెడ్డిని కొం 
దరు సిండి కేట్‌ నభ్యులను కలిని తమ 
అభిపాగియాలను తెలిపారట, 
ఫీజు పౌచ్చింపును వీరమించాలని 
విచ్యార్థింంఘ ప్రతినిధులు శి డి. ఎస్‌ 
శెడ్డిని కంగా విశ్వ విద్యాలయానికి 
తగేరిధులు లేనందున ఫీజులను 
హెచ్చించి నిధులను వెంచుకొమ్మని 
(వళుత్వం విళ్వవిద్యాలయానికి చెప్పిం 
దని, అందువల్లే ఫీజులను పాచ్చించుట 
జరిగిందని చెప్పారట. ఈ విషయాన్ని 


ఆర్జికమంతి9ళో నివేదించగా"* నా శ్రేమీ' 


శెలియదు. విళ్వ విద్యాలయం నర్వ 
న్వతం[త సంస్థ; వారుతగ్గిస్తుంళు మేము 
వర్దంటామాగ అన్నారట. ఇట్టి సరి 
పులలో శామెనరితో మొర పెట్టు 

కోవాలో శెలియని స్థి తి ఏర్ప డం 
దని ఉన్న శాధికార నం వితినిధి 
ఒకరు చెప్పారు. 

ఫీజు పా చ్చింపును కొన్నీ మాసాల 
శితమే సిండికేటు ఆ మో ది ౦చింది. 
అయితే యీూఆమోదానికి కారణము 
విశ్వవిద్యాలయ 4వ తరగతి ఉదో 
గులు సమ్మెనోటీసు యివ్వడ మేనని 
ఒక నిండి కేటు సభ్యుడు విద్యార్థి (వతి 
నిధులకు చెప్పారట. 

ఫీజు పాచ్చింపు విద్యార్దుల సమ స్వే 
కాదు. [వతిపొరుని నమన్య. దీనివల్ల 
ఆందరి వై భార మే పడుతుంది? కనుక 
అందరూ ఫీజుతగ్గింపు ఉద్యమంలో 
తమతో నవాకరీం చాలని వార. 
కోరారు. 

శేపు విద్యార్థులు నమ్మెచేయ 
నున్నట్లు యున్న” వదంతులను ఉన్న 
శాధికార సంఘాధ్య యులు ఖండిం 
చారు. ముఖ్యమంతి ), విచద్యామంతి) 
నగరములో లేనందున వారితో 


కలియు ఆవశాళం ఇంతవరకు లభించ , 


లేదని వారు వచ్చినట్లు వారినికూడ 
కలిని చర్చించిన తర్వాత ముందేమి 
చేయాలో జూలై 10న నిర్ణయి 
అయన చెప్పాడు (మా. వి ] 


ఆమోదం 


జపాన్‌లో భారీ 
వ రాలు 
మృతుల సంఖ్య 2569 8 
చిరిగిన వైనం 
టోక యో, జూలై క్‌ 

గత రెండురోజులలో కురినిన కుండ 
పోత వర్షాలవల్ల మధ్య, ఉత్తర 
జపాన్‌ తీర (పాంతంలో 11 గురు చని 
పోయారని, 11గురు అగు పించుట 
లేదని, మరో 18 గురు గాయవ్డా 
రని పోలీస్‌ వరాల ద్వారా శెరిసిరదీ. 
చనిపోవుట వం వరకు భూమి 
కంగుట వ ల్లి నే నంభవించిందట. 
నదీ తీరాలను బందోబస్తు చేయు 
యత్నంలో నదుల లో పడిపోయిన 
వారిని, తప్పిపోయిన వారి పట్టీలో 
చేర్చుట జరిగింది. 

జాతీయ వెళ్ళ రాకపోకలను 
26 చోట్ల రద్దు పరిచారు. గత వారం 
వళ్చిమ, మధ్య జపాన్‌లో 6 రోజుల 
పాటు ఎడతెరపి లేకు౦ డా కురిసిన 
వర్ష ఫలితంగా కికరిమందిచనిపోయారు. 
మరో రీ!గురు ఇంకొ అగుపించలేదు. 
ఈ వారం తిరిగి గోవ్చ్ప వర్షాలు కురిసి 
వె వేర్కోబడిన 11 గురు చని 
పోయారు. 


సింగరేణి షక్‌ 
'కేర్యదం వాటాల 
హెచ్చింపు 
రాష్ట్రానికే బుణంయివ్వడం 
సంచిత (శ్రీ సంజీవ రెడ్డి 
నూచన 

హర్‌, జులై 5 
సింగరేణి కాలరీలలో శేం|ద|వథు 
త్వము తనవాటాల్ని ఆధికంచేనుకొని 
గనులనిర్యవాణను 'చేపట్టదలిచిందన్న 
వారె నేడు శాంగెసు అధ్యతలు 
శి, నీలం సంజీవరెడ్డి వ్యాఖ్యానిస్తూ 
శేందగిం తనవాటాల్ని ఎక్కువ చేను 
కొనేకన్న-=ఆపరిశమ ఎలాగూ |వయి 
వేటు వరిిశ్రనమశాదు కాబట్టి- శాస 
విభు త్వాని కే బుణంరూపేణా ధన 
నంవత్సి కల్పించవచ్చుగదా అన్నారు. 
శేందగించాటాలు ఎక్కువయితే ఆపరి 
శనుమీద రాష్ట్ర [వభుత్వవు పట్టు 
ఇక ఉండదు. 


వరంగల్‌ జిల్లా 


కమ్యూనిస్టు పాకి 
వచ్చే ఎన్ని కలలో 9 అసెంబ్లీ 


సొనాలనుండి పోటీ 
వరంగల్‌, జూలై క్‌ 

వరంగల్‌ జిల్లానుండిగల 18అ నెంన్లీ 
స్థానాలలో తొమ్మిదింటికి పోటీ చేయు 
టకు వరంగల్‌ జిల్లా కమ్యూూ నిస్తు పార్టీ 
నిర్ణయించినది. మిగశా నియోజక 
వర్షాల నుండి పోటీ చేసే ఇండి'పెం 
జెంట్ల లో అభ్యుదయ భావాలు కల 
వారీని కమ్యూనిస్టు పారీ బిలపధచ. 
గలదు. పొచంపోడు, క్రీశ లర ప్రాజె 
లకు వెంటనే శేం[దం మంజూరీ 
ఇవ్వాలని జిల్లా కమ్యూనిస్టు పార్టీ 

ఒకో తీర్మానంచ్వారా కోరినది. 








జాయింటు స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ 


ఈనెల రీ వ తేదీన ముఖ్యమం| తిచే 
[పారంభోత్సవం 


హై(దాకార్‌, జులై క 

ఈనల ర వ కేరిన ఉదయం 10 
న్నర గంటలకు కమిటీరూమ్‌లో స్లేట్‌ 
జాయింటు ష్రాఫ్‌ కాన్సిల్‌కు ముఖ్య 
మంతీ Oy డి. సంజీవయ్య పారం 
భోత్సవం చేస్తారు. 

ఈ కౌన్సిల్‌లో 16 గురికి తక్కువ 
శాకుండా విశ ముందికి మించకుండా 
సభ్యులుంటారు. వీరిలో నగంమందిశి 
ప%ఎభుత్వం (అధికార్లనుండి) నియమిం 
చగా, మిగ తాసగాన్ని గుర్తించబడిన 
ప్రభు త్వోద్య|ోగుల నంఘాలు వంవు 
తవి. ' 


ఉదోగగుల అనుభవాన్ని భావా 
లను ఉపయోగములోనికి తనడానికి 
ఉద్యోగులు చారి బాధ్యత లమ సకవు 
ముగా నిర్వహించడంలో తోడ్పడ 
టానికి, రి కూటు మెంటు, పనిగంటలు 
(ఈ్రమశితణ, వరిపాలనకు సంబంధించి 
నంతవరకు వివిధ అంశాలలో ఉదోగ 
గులకు కితణ ఇవ్వడానికి జాయింటు 
కౌన్సిల్‌ తోడ్పడగలదు. 

జాయింటు కౌన్సిల్‌ నిర్మాణంతో 
పరిపాలన మరియు ఉద్యోగుల మధ్య 
నంబంధాలు చాగువడి (వభుత్వంలో 
సమర్థత హెచ్చింపునకు దోహదకారి 
శాగలదని విశ్వనింపబడుచున్న దెం 





నీలోఫర్‌. ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా 
పోలియో టీకాలు 
హై(_ాకార్‌, జూలై ర్‌ 
పైచదాశాదులోసని నీలోఫర్‌ ఆను 
వ(తిలో జూలై 6, 7,6 వ శేదిలలో 
రోజూ ఉదయము 9 గంటల నుంచి 
మధ్యావ్నాం 12 గంటలవరకు పిల్ల 
లకు ఫోలియో టీ కాలు వేయబడ 
గలవు. కార్జులువున్న వీల్లలకూ, లేని 
పిల్లలకు అందరికీ టీకాలు వేస్తారు, 


(తిచూర్‌ జిల్లాలో పదివేల 
మందికి నిరా శయత 
(తిచూర, జూలై. ర్‌ 
(తిచూర్‌ జిల్లాలోని కోస్తామరియు 
పల్లపు (పాంఆాలలో అధికవర్తాల వల్ల 
| వదివేలనుందికి ఒనెగా తమ అపాసాల 
కోల్పోయారు. "విం ఇండ్లు నీటమునిగి 
| మో ఇతర ఆస్తులు వరదనీటిలో 


i కొట్టుకొని పోవడ మో జరిగినది. 


జౌటర్‌ మంగోలియాకు 
సమితి సభ్యత్వం 
(వతిపాదన వె ఫార్యోజూ 
వీటో చేయగలదట 
తైపే, జులై ఈ 
క్యుమింగ్‌ టాంగ్‌ చైనా “వభాని 
ఇన్‌ చెంగ్‌ నేడొక సమావేశములో 
మాట్లాడుతూ ఐక్యరాజ్యసమితి వభ్య 
త్వము జాటర్‌ మంగోలియాకు అభిం 
చేట్లయి కే ఫార్మోజా శాను నమితి 
నుండి చెధొలుగుతుందని[ నక టిం చాడు 
ఆవనరమయికే తాము వీటోను 
వ) యోగిస్తామని కూడా అన్నాడు. 
(విధాన తీర్మానాలు అమలు శాన 
డానికి భద కానంఘంలోని 5 శాశ్వత 
దేశాల. ఏకగిగివాభిపాయం అవన 
రము, భదశా నంఘంలోని ఆ ఐదు 
రాజ్యూలలో ఫార్మోజాజకటి,) 


తుునగిరి 


ప్రకటనపై యు 


(శీ సంజీవరెడ్డి వివరణ 
నదీజలాల వవాద పరిష్కారానికి పోచంపాడు, 
శ్రీశైలం పాిజెక్టుల నిర్మాణం ఆటంకం. 


కాదని 


హౌ(శాళాద్‌, జూలై 5 

కృష్ణా, గోచావరీ నదీజలాల 
పంపకంలో వాటికి సంబంధించి 
రాష్ట్రా)లమధ్య 19561 ఒడంబ 
డికె చెఉత్స్పన్న మైన వివాదాన్ని 
ఒక నుపీంకోర్టున్యాయమూ ర్తి రి 
గాని, [వధాని నెహూభగాని, 
కేంద జలవిద్యుత్కమిషన్‌ గాని 
వరిశీలించాలని కాం|గెను అధ్య 
తులు (శ్రీ సంజీవ రెడ్డి నేడిచట 
అన్నారు. పోచంపాడు, (శ్రీల 
పా జెక్టుల నిర్మాణంవల్ల 1951 
ఒడంబడిక చె తలెత్తిన వివాదపు 
పరిష్కారానికి యేమా[తమూ 
ఆటం కం క లుగదని "పేర్కొ 


న్నారు, 

ఈమధ్య జరి గిన ఆంధ (వ బేళ్‌ 
రాజకీయ . మహానభలో గోదావరిపై 
పోచంపాడు, .కృష్ణ్మషె 
పా” జె కుల నిర్మాణ వ ళ్యకతను 
గూర్చి శాను చెప్పగా మహోరాష్ట్ర, 
మైసూర్‌ నాయకులు అపార్థం చేను 
కున్నారని, చాటిఅవళ్యకతనుగూర్చి |. 
రాజకీయమవోసభ లో మాట్లాడినపుడు 
1951 ఒడంబడిక పెనున్న వివాదాన్ని 
దృష్టినుంచుకో లేదని, ఆవివాధం 
యెంతవరకు నమంజనమో లేక అన 
మంజసమో అనువీవయోాన్ని తాను 
యేమాగతం వెల్లడించలేదని వారికి 
నృష్టపరచదలి చానని Uy) "రెడ్డి విలేఖ 
రులతో అన్నారు. 

“రానున్న ఒకటి చెండు నంవత్స 
రాల్లో విద్యుచ్చక్తి నరఫరా విన 
యంలో ఆం(ధ(వచేశ్‌ యెదుర్కోవల 
సిన ఇబ్బందులు నాకుళెలుసు. అందు శే 
UREA ఇల0 పా) జెక్టును శతణము 
నిర్మించాల్సిన ఆననర ముంది. దాని 
నిర్మాణం వల్ల నీరు వృధాగా పోదు. 
రాష్ట్ర పారి(శ్రామికాభివృద్ధికి 
శ్‌ లం పాగ జెక్టు నిర్మాణం చాలా 
ముఖ్యం' "ఆని శ స౧జీవ రెడ్డి 


అన్నారు. 
పోచంపాడు (పా జెక్టును ద స్తా 
వించి చాని వివమయంలో వివాద 


కారణమేమీ లేదని, నిర్మాణ పథకం 
ఆంధ్రపదేశ్‌ అనతరణకు పూర్వమే 
నిజాం[వభుత్వ వాయాంలోనే సిద్ధం 
చేయబడిందని, అది గోచావరి ఉత్తర 
శాలువ పథకంలో ఒక భాగమని శ్ర 
రెడ్డి 'ఆభిపారు. 

చెండు | పా జెక్టుల నిర్మాణావళ్య 





'వెత్‌ ,ఇరాక్‌ సరిహద్దులో 
సైనిక సమీకరణ 


కువైత్‌, జులై క 

క్కువెత్‌ సంరతణార్థ్ధంఈ డెన్‌ 
ఒన్మెవస్‌ కెన్యా |విటన్‌ ల నుండి 
మరికొన్ని ఎన న్యాలు వచ్చాయి, 

కువైత్‌ ఇరాక్‌ సరివొద్దులో శేం 
రీగికరింప బడిన ఈ పటాలాల బిగేడి 
యర్‌ ఇల్‌ వోర్స్‌ఫోర్డు పాలి 
కాప్టర్‌ (వి వెళ్ళి తనభిచేళాడు. ఈ 
శెంట్‌క 80 మెళ్ళ పొడవు సరిహాద్దు 
కలదు, సరివాద్దులలో గస్తీ దళాలు 
పూర్తిగా సోయుధం చేయ బి బడినవి. 
శెండన పొరాచూట్‌ దళం నై(వన్‌ 


నుండి కువైత్‌కు చేర్చడం పూర్తి 
అయింది. 
సౌది అరేబియా పటాలం ఒకటి 


(విటిమ్‌ కువై్వై శ సమష్టి కమాండులో 
పనిచేస్తున్నది. దిగా ల లో ఇరాక్‌ 
చవాయకులళో సం్మపదింవులు జరిపీ 
అరబ్‌ లీగ్‌ కారందర్శి అబ్దుల్‌ ఖలీఖ్‌ 
వాసోనా లేఖ వాయగా 'వేలకొఐది 
కువెత్‌ పరజలు స్వాగతం శెప్ఫారు. 


కువైత్‌లో ఇతను శెండురోజులుండి 
ఇచ్చటి వరిపాలకునితో నం|పవదించిన 
తర్వాత సొదీఆరేనియా రాజధాని 
రియార్‌ కు వెళ్ళగలడు, 


ఎనమద్మురు కాల్వలో 
పి.డబ్ల్యు.డి. బోటు 
మునుక 


హైదాగినాద్‌, జులై 5 

వశ్చిమ గో దావరిజిల్లా గొల్లవాని 
తిస్పవద్ద ఎనమదురుY కాలువలో ఒక 
పి డబ్ల్యు.డి. బోటు సోమవారంనాడు 
మునిగిపోయిందనీ, ఆ బోటులో 85 
మంది శార్శికులు ఉన్నారనీ నేడు 
ఇచటికి అధికారవార్హ అందింది, 12 
మందిని గా౧మస్టులు కాపాడారట, 
కొందరు తామే ఈదుకొ నిఒడ్డుచే గారు. 
ఒక్కాశవం దొరికింది ఉన తెందరు 
చనిపోయిందీ ఇంకా తెలియరాలేదు. 


యవల 


4 దాట న 
కతను గూర్చి మాట్లాడునపుడు తానే 
రామ్టాన్నీ బలపరచుటలేదని, అట్టి 
ముఖ్య (పా 3 కు ల వీవయములో 
యెరాష్ట్ర)మైనా తన ఆధిపాగియాలు 
ఒక శేనని, నువో రాష్ట్ర), మైనూర్‌, 
ఆంధ రాష్ట్రాలు వివాదాన్ని నులథ 
ముగా పరిమ్యరించుకో వాలని,వివాద 
విషయంలో [వధాని లేక కేంద జల, 
విద్యుచ్చక్కి కమివన్‌ లేకసుపీఇంకోర్జు 
న్యాయమూర్తి నవాయము పొంద 
వచ్చని (శ్రీనంజీవ రెడ్డి సూచించారు. 
థారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఒకో 
వరాయి దేశపురాజకీ ౨ వతవు ఛాగ 
మేనని కాం గెను ఆధ్యతుడు శ్రీ 
నంజీవ రెడ్డి పేర్కొంటూమా స్కో ఆదే 
శాల (వారమే ఆది సర్వదానడున్తుం 
టుందనీ యీవివయాన్ని భారత 
కళమూ, నిష్టు పార్టీ యానాటివరకూ 
కాదన లేక పోతున్న దనీ అన్నారు. 
రానున్న ఎన్నికల్ని గురించి (వస్తా 
వించి ఆయన న్వతంత్ర పార్టీని గురించి 
అనలు ఆలోచించాల్సిన ఆవసరమే 
లేదని ఒరిస్సా ఎన్నికలవల్ల తేలిందని 
అన్నారు. మడాను రాష్ట్రంలోనే 
న్వతంత పార్టీ పెద్దగా సీట్లు సంపా. 
దించుకో లేక “హొవచ్చునని ఆయన అభి 
వ. 


కెండలు 


కూలి 123 మంది Wee 


[పమాద స్థలాలకు చేరేవీలులేకుండా రోడ్లకు 
గండ్లు, * అంచనాలకు అందని నష్టం 





అమ్మో నియం బస్తా 
రు, 7౮ క్రి అమ్మకం 


(మా.వి) నిజామావాద్‌, జులై క్‌ 

నిజామాబాద్‌. జిల్లాలో ఎరువులు 
దొరుకుటలేదని -రైతులుమిక్కిలి ఇబ్బం 
దులు వడుచున్నారని ఇలినింది, నిజా 
మాబాద్‌ పట్టణములో ఒక్క అమ్మో 
నియం నలే టు బస్తా 70 రూపాయల 
వికారం చ్లాక్‌ మార్కెటులో అమ్ము 
చున్నారు. ” వభుత్వము ఆతి తొంద 
రగా చర్యగె కొని లె తులకు ఎరువులు 
పభుత్వ ధరకు అభించునట్లు చూడ 
కున్నచో రైతులు ఇంకా అధిక కష్టా 
లకు గురిఆ య్యే (వమాదముంది, “ 

బిక్కనూరు గోచాంనుండి 

విక్కునూరు వ్యవసాయశాఖ 
గో చాంనుండి కొండాపురం వ్యవసా 
య దారుల పేర్లతో దొంగనంత కాల 
చ్వారా డెలివరీ" రిజిష్టరులో (నాయ 

బడి సాయం[తం౦ం సోలుగు బండ్ల పైన 

దొంగ[తోవలలో శేర వేయబడుచున్న 
18 అమ్మోనియం సంచులను మండల 
యువజన శాం న్‌ కార్యకర్తలు 
పట్టుకున్నారు. ఈ వివయము (వభు 
శ్వాధి కారులకు 'ఇలువగా వారు ఆ 
సంచుల ను స్వాధీనవరుచుకున్నారు. 
వగవ సాయశాఖ ఒరి కారులు యింత 
వరకువలాటి చర్య తీసుకొనలళేదోని' 
కూడా మండల యువజన శాంగె9ను 
కమిటీ వారు వాగిస్తున్నారు. 





Wi 


బిల్ల లారంలో నాటుబాంబు 





శల ఇద్దరుపిల్లల మృతి 


ఉహ రాబాదులో తుపోకీపే బలి ర్‌ గురికి 
గాయాలు, ఒకని మరణం 


హైచాకూదు, జూల క్‌ 
బొళలొరంలో యీ*ఉదయం 
ఒక నా ఎబాంబు (వేలి ఇద్దరు 


పిలలు + నిపోయారు. 

ఉదయం పొలాల్లోకి ఆడుకో డానికి 
వెల్లిన యిద్దరు పిల్లలకు ఒక నాటు 
చాంబు కనీపించిందనీ అదేమిటో తెలి 
యక వారు దాన్ని పరిశిలిస్తుండగా 
అది (వేలి ఒకడు వంటనే చనిపోయా 
డనీ మరొకపిల్లవాడు ఆసువతికి 
కొంపోతుండగా చనిపోయా డనీ 
"తెలుస్తున్న ది. 

ఉస్మానియాఆసువ।తిలో 


జహీ రాబాదు బాలుని మృతి 

నిన్న జహీరాజాద్‌లో ఒక గుర్గా 
తుపాకిలోని తూటాలు (వేలి ఆర్లుకు 
పిల్లలు గాయపడారనీ వారిలో తీ[వం 
గ గాయాలు తగిలిన అబ్దుల్‌ సత్తార్‌. 
శరణస్ప ఆను పిల్లల్ని ఉస్మానియా 
అసువికి ,తెచ్చి గెచీర్చగా వారిలో 
నత్తార్‌ నేడు మరణించాడనీ శెలుస్తు 
న్నది. శరణప్పకు ఒక చెయ్యి తీసే 
వేళారు, 

నిన్న జహీరాజాద్‌లో ఒక పెండ్లి 
ఊరేగింపు సాగుతుండగా వర్తకులు | 
దుకాణాల కాపలాకు నియమించిన 
ఒక గూనా తన తుపాకిని గాలిలోకి 
పేల్చాడు. ఒకసారిత ర్వాత 
ఆతుపారకి (వే ల లేద ట. దానిలోని 
తూటాలను ఆత డు తొలగిస్తుండగా 
ఆని [వేలి చుట్టు ముట్టిన "పిల్లల్లో 
అర్షురు గాయవళణ్రారట, పోలీసులు 
గుర్భాను అశెస్టుచేశారు, 


[పొ॥ ఎ ఆర్‌. వాడియాకు 
యూనివర్సిటీ |గాంట్స్‌ 
కమిషన్‌ సభ్యత్వం 

న్యూఢి ల్లీ, జులై 5 
ఇటీవల మరణించిన డాః కెఎస్‌, 
కృష్ణన్‌ స్థా సానే యూనివర్సిటీ గాంట్స్‌ 
| కమివన్‌ నేళ్యులుగా సోమల్‌ ఎెన్నెన్‌ 
శా తాఇన్‌ స్రిట్యూటు డై EJ} "రెక్టర్‌. (పొః 
ఎ ఆర్‌, వొడియాను కందం నియ 
మించింది. 





మున్సిపల్‌ కౌన్సిలర్‌ 
శ్రీ మహేందర్‌ జీ మృతి 

హెౌచదాకాద్‌ జూలై 5 
"పైదాబాదు మున్సివల్‌ 
కాన్సిలర్‌ (శ్రీ మహేందర్‌ జీ 


కొద్దికాలము అనారోగ్యంతో 
బాధపడి శేటి ఉదయము దివంగ 
తులయ్యారు. 


శి)ిమహేందర్‌ జీ జి టకంలనుండి 
మున్సిపల్‌ శార్ప్చొరేమన్‌ లో నభ్యు 
లుగా ఉంటున్నారు, విస్తుతమున్న 
కార్పొరేషన్‌ కు ఏ నంవత్సరాల (క్రితం 
తిరిగి ఎన్ను కోబిడ్డారు, యాదన ననా 
నికి చెందిన (వధాన నాయకుడే కాక్‌ 
గ్రీమహేందర్‌ జీ రామ్‌కోట్‌ మండల్‌ 
శాం గెస్‌ అధ్యతులు కూడా. హైద 
రాబాద్‌ పారిశామిక (వదర్శనంతో 
కూడా ఆయనకు నృబంధముండింది, 
వీరు ఇన్‌ కంటాక్స్‌ అప్పిలేట్‌ (టిబు 
నల్‌ ee (శ్రీ శంకర్ణీ సోదరులు 

(8 మహేందర్‌ జీ అరిత్య క్రియలు 
ఈ సాయం[తం జవాన్ను మా fae 
సలిలో జరిగాయి. మేయర్‌ 
పాజ్‌. కమీషనర్‌ శీ poe 
తదితర [వముఖులు హాజరయ్యారు. 
శ మహౌందర్‌ జీ మృతివట్ల సంళా 
పము వెల్లిడిన్తూ మేయర్‌ ఒక [పకటన 
చేళారు. డేకు ఏ) శార్వొశేవన్‌ కార్యా 
లయాలన్నీ కూడా “మూని వేయబడి 
నాయి. 

శ్ర సి (శ్రీరాములు అధ్య్గతతన 
వినోబా రాతిగిపాథ శాల కమిటీ నమా 
వేశం జరిగి (శ్రీ మహేందర్‌ జీమృతికి 
నంళావం వెల్లడించబడింది. 


రాజస్థొన్‌ (గ్రామాలలో 
కాటక వరిస్థితులు 
ఇెపూర్‌,టూల్రై 5 
అజ్మీర్‌, జోథ్‌వూర్‌, ఉదైవూర్‌ 
డివిజనులలో చా దాపు ఐదువందల 
ఏబది (గ్రామాలను కాట (పాంళా 
లుగూ రాజ స్టా న్‌ (వ భు త్వ 0 
(వకటిఎ వినది, 


(తివేం(డం, హా ర్‌ 


కేరళలో యీయిడాది జల[వళయమే సంభవించిందనీ 
చాదాపు రాష్ట్ర ౦లోని యావత్తు పల్లపు భూములూ నీటమునిగి 
పోయాయనీ కొండలు కూలడమేకాళక సము|దతీరపు భూమి 
అంతా కోతకు గురవుతున్నదనీ నేడు విలేఖరులకు కేకళ ముఖ్య 
మంతి (శ్రీ శీ వట్టంతానుపిశ్లే తెలియజేశారు. 

మ జిల్లాలోని అత్త పడిలోయలో కొెండలుకూలి 
"రండు |గామాల్లో 78 మంది చనిపోయినట్లు వోంమం|తి పి.టి ' 


ఛాకో వెల డించారు. 
౧m 


శరళ అంతటా కుంభ నృష్టులు, 
వరదఅవల్ల రాకపోకల సౌ క రా 
లన్నీ భగ్నమయి పోయి నందున 
ఎక్కడెక్కడ వయ ఘోర [వమా 
చాలు జరిగినదీ వివరాలు వెంటనే 
అందడం లేదనీ నష్టం అంచనా కూడా 
కష్టమవుతున్నదనీ ముఖ్యమంతి) (క్రి 
తానువిళ్ళి పేర్కొన్నారు. 

కొండలుకూలి చనిపోయిన వారు 
ఎక్కువగా ఆదివానులట, పాలఘాటు 
పోలీసు నూవరింబండెంటు కొంత 
మంది పోలీసుల జట్టుతో వమాద 
వలాలకు బయ be జీళశారకు, శాని 
రోడ్డులో వదిమెైళ్ళ మేరలో 8 చోట్ల 
గండ్లువడినందున ఆ స్థలాలు: జే శేం 6 
దుకు 12మైళ్లు నడవాల్సి ఉన్నదట 
కూడా. 

వరద(పొంతాలు, [నమాచాలు 
జరిగిన (ఫాంశాలమీద శేవు ముఖ్య 
మంతి, ఇతరమంత్రులు, ఉన్న తాధి 
శారులు విమానంలో పర్యటించి పరిశీ 
లించనున్నారు. ఇటీవలనే రబ్బర్‌ 
బోర్డు ఆధగతు వదవినుండి విరమించిన 

శ)3.వి. వారియర్‌ వరద [వమా 

చాల నష్టం అంచనాను తయారుశేసి 
నవాయశా కార్య|కమాల్ని నూచించ 
డానికి స్పెషలాఫీనర్‌ గా నియమింవ 
బజారు. / 

జీల్లాక లెక్టర్లు వీలున్నంత వరకూ 
నహాయతాక్ళషి క్రై సాయుధదళాల్ని 
చాడుకోవచ్చుననీ మంజూరికోనం 
ఆగకుండా సవోయం కల్పించవచ్చుననీ 
విథుత్యం ఉత్తర్వులు చేసినట్టు హోం 
మంతి తెలిపారు. సవేాయోనికై_ 
శేం[చాన్ని కోరు తామనీ (వజల విరా 
శాల్నికూడా అభ్య ర్థిన్తున్నా మనీ 
ముఖ్యమంతి శేడస్నారు. 

జాతీయ రవాదారిలో ఆల్వాయి, 
అంగమలై_ ల మధ్య రోడ్డు 20 అడు 


సిటీ 


గులు (కుంగిపోయిందనీ ఆకలి సి ౦ద్ది* 
ఎర్నాకులం సమీపాన ఒక[గామంలో 
చెట్టుకూలి భార్య, భర్త, శిశువు 
ముగ్గుకూ నిదలోనే మరణించారు. 
సవాయాని క (వధానికి విజ్ఞప్తి 

కరళ వరదచాధితులకు (వథాని 
నవోయశానీధినుండి భూవిరాళము 
ఆంద జేయాల్సిందిగా ప్రధాని & 
నెహళూకు నల్గురు కమ్యూనిస్టు కేరళ ' 
ఎంపి.లు తంతిద్వారా విజ్ఞ ప్రిచేశారు. 
శేరళ కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యదర్శిగా 
నేడు ఎన్నికైన (శ్రీ) ఇ. ఎం. ఎన్‌, 
నంబూ[దిపాద్‌ (శానననథా (వతివక 
నాయకుడు) కూడా ఇలకంటవి స్త్‌ నే 
చెవూూకు' పంపారు; స 

ఎన్‌ సీసీ, శాష్ట్రిపోలీను దళాలు 
సవోయతా కృషిలో అధికారులకు 
తోడ్పడుతున్నాయి, 

సోలయార్‌ హైడల్‌ పాిజెక్టు 
నిర్మాణం సాగుతువ్న స్థలానికి ఇటు, 
ఆటు ఉన్న రోడ్డు గండ్లుపడి నందున 
నిర్మాణం నిలిపివేయబడింది. 

మ్మచాను రాష్ట్ర్రంనుండి, మై "మెనూకు 
రాష్ట్ర్రం నుండి ఆందోళనకర మైన 
వారులేమీ చేరకున్నవ్పటికీ నరదల 
వరిస్థితి ఉద్ధృతంగా నే ఉన్నట్లు తెలియ 
వచ్చింది. 

విరాళాలకు పొభాని విజ్ఞప్తి 

న్యూఢిల్లీ, జూలై 5: (వా ని 
జాతీయ సహాయ శానిధి చాదొపు 
పూర్తిగా ఖర్పయిపోయిందనీ వర్ణా 
కాలం చాపురించినందున ఆనేక (పాం 
శాలనుండి నవోయానికి అభ౧రనలు 

ఠి 

రాగలవనీ యిప్పటిశే కేరళ (ప్రజలకు 
సవోయానివ్రా విజ్ఞప్తులుచేన్తున్నాయనీ 
కాగా యోనిధికి ఉదారంగా విశాళా 
లు వంపాల్సిందనీ నేడు (వధాని 
శ) నెవూ) ఒకవిజ్ఞ ప్ని (వకటన 
చేళారు. 


డా, 
ఆం .టి.సి.కి రత 


అయినా సమ్మర్దపు వేళల్లో అదనప బస బస్సులు 


నడప 
పహై|దాబాద్‌, జూలై 5 
ఆం (ధ|పదేళ్‌ రోడ్‌ |టాన్స్‌ 
పోర్టు కార్పొరేషన్‌ నిర్వవాణ 
ల్‌ ఉన్న 289 రూట్లలోను 
204 రూట్టుమా|తమే " లాభ 
సాటిగా ఉన్నాయనీ చాలా 
సంవత్సరాలనుండి సీటీరూట్లలో 
నష్టమే వస్తున్నదనీ నేడు ఒక 
ఆర్‌,టె.ని . [పకటనలో తెలుప 


బడింది, 

సిటీ రూట్లలో పాఠశాలలు, ఆఫీ 
నుల నమయాలలో కొన్ని విధాన 
మయిన రూట్లమీద జననమ్మర్షం ఎక్కు 
వై. బస్సులుచాలక పోతున్నవ్పటికీ 
మిగిలిన సమయాలలో బస్సులు ఖాళీ 
గానేనడు వ డం నంభవిస్తున్నందున 
నిటీరూట్లు నర్టదాయశంగా నే ఉన్నా 
యట, కన నమ్మర్గం తొలిగేందుకు 
కూ్య్యూళ్ళు: అఫీనునమయా లలో 
మాతం అదనముగా బస్సులు నడవ 
డానికి ఆర్‌.టి.సి నిర్ణయించింది. ఇటు 


డానికి" నిర్ణయం 


వంటి వరి me బన్సుల్ని నిటిరూట్ల 
మీద కచ్చితంగా నమయం ప౦శారం 
నడవడం అసాధ్యమే అవుతున్నట్టు 
ఆర్‌ ,టి ని. వేర్కొన్నదిం 

గత మూడేళ్ళలో ఆక మార్డనకు 
పూనుకున్న 458 మంది కండక్సర్‌ లు 
బర్తరఫ్‌ అయ్యాారనీ, అనేక మందికి 
చిన్నశికలు విధించబడినాయనీ, యీ 
చర్యలు 7 న్నర శాతం నీబ్బంది వె 
ఎ౫ైకొనబిడి నాయనీ, ఈ లెక్క ఆధా 
రముగానే ఆర్‌టిసి లో అ|కమార్గన 
దాదాపు 2 శాతం ఉందని భావించ 
బకిందని, అనంత క్ళన్లన్‌ కమిటీ పేర్కొ 
న్నట్లు ఈ అ(కమార్జన శీ0 శాతము 
(అంశు ఒకొ్మక్క కండక్టరు నెలకు 
రు వెయ్యి అ|కమంగా ఆర్జిస్తున్న క్షే) 
లేదనీ, ఆర్‌.టి సి, [వకటన న్పవ్ష పర 
చింది. దేశంలో ఎక్క డా లేనంతగా 
వన్నువిధించబడు కున్న ఆంధ[వరదేళ్‌ 
లో అనంత కృష్ణన్‌ కమిటీ నూవించి 
నట్టు బస్సుకు 15 వేల చొప్పున 8 వేల 
బస్సులకు శ న్నర కోట్ల ఆదా నయము 
నంపాదించడం ఆసాధ్యనుని కూడా 
ఈ ప్రకటనలో తెలువబడింది. 


గ *లకొండప త్రిక 


i 


దుబ్బాక పంచాయత్‌ 


సమితి 


ర్యాలి రొ ఆ ey Ps 
వివిధ అభివృద్ది 5 రకమ es 
డబ్బు కేటాయింపు 
మెదక్‌, జులై ర్‌ 

నిదపేట తాలూకాలోని దుబ్బాక 
వంచాయక్‌ నమితి |కిందగల ఆన్ని 
పాఠ కా౭లకు విద్యాబోధన పరిక రాల 
కొనడానికి రు. 2 వేలు అలాట్‌ చేయ 
బడినసి, 

పంచాయత్‌ సమితి స్టాండింగ్‌ 
కమిటీ పుస్తకాలు కీఎజావస్తువులకొన 
డానికి రు. 8 వేల అలాట్‌ చేసింది. 
' ఈ న్లాకు (ప్రాంతంలో వ్యాయామ 
శాలలు గూడా పర్పరచబడ గలవు. 

వ్యవసా యపుపనులక్షై రు. 24,9075 
మేరకు బుణాలుఈకమిటీ మంజూరు 
చేసినది. వళువుల కృతిమ గర్భోత్పత్తి 
శేందం గూడా ఈ బ్లాక్‌ ప్రాంతంలో 
ఏచ్చాటు శేయబడగలదు, 

నమితి |కిందగల 19 గాగిమాలలో 
ఉన్నట్టి సవాళార పరపతి సంఘాలను 
వీచా సహాకార సంఘాలుగా మార్చు 
టకు నిర్ణయింపబిడినది. 1261-62లో 
ఈ స:ఘాలకుగాను రు. 7 లతలు 
ఖుణాలుగా ఇవ్వడానికి అలాట్‌ 
కేయడ మైనది. 

లచ్చ పేటలో చర్మ కారపరి శ్రమను 
ఛాదర్‌ పల్లి గ్రామంలో కుమ్మరివార 
లఅశై పరపతి శేంచాన్ని ఏర్పాటు 
చేయుటకు గూడా నమితి స్థాయీ 
సంఘం నిర్ణయించింది. 


ww 


అ 

సిక్కింలో రోడ్లనిర్ణాణ 

సిక్కిం మహారాజకుమార్‌ వార్ష 
(వక టన 


గాంగ్‌టాక్‌, జులై ర్‌ 

ఛారత|వభుత్వము నీక్కింలో రోడ్లు 
నిర్మించడం వార్షదాయకమని నిక్కిం 
మవోరాజకునూర్‌ ఇక్కడ అన్నారు. 
అంతకుముందు ఇక్కడ కేంద పల్లిక్‌ 
వర్క్‌శాఖ నమావేళములో భారత 
నిర్మాణాల, వరఫరాశాఖమం[తి డా॥ 
శెజనాడ గోపాలరెడ్డి (ప్రసంగించిన 
అనంతరము ఒక (వ త్యక గోష్టిలో 
సికిం మహారాజ కుమార్‌ ప్రై విమ 
యము చెప్పారు. ఆ నమావేశానికి 
నికి.ంమవారాజ్‌, సిక్కిం మహారాజ 
కుమార్‌లు వోజరయ్యారు. 

గాంగ్‌ టాక్‌ నుంచి లాంఛెస్‌ వరకూ 
రోడ్డు నిర్మించాలన్న కోరిక యీ 
ఛాటీది. కాదనీ, భారత్మవభుత్వము 
యీరోడ్డు నిక్శించడము ముదానవొ 
మైన విమయమనీ ఆయన చెప్పారు ఈ 
[పాంతములో' రోడ్డ నిర్మాణం తేలిక 
వనిళాదనీ, యీనంవత్సరము ఏపిల్‌ 
లో |పారంభమైన సిక్కిం ద్వి తీయ 
సణాళిక మొత్తము వ్యయం రు.8 18 
కోట్లలోనూ క) శాతం రోడ్ల నిర్మా 
ణానికే వెచ్చింపబడుతుందనీ ఆయన 
తెలియచేశారు. ఆయి దేళ్ళలో సిక్కిం 
అంతటా మంచిరోడ్లు వేయడమవు 
తుందని కాను భావిస్తున్నానని ఆయన 
అన్నారు. 

సినిమా ఉద్యోగులకు కనీన 
వేతనాల నిర్ణయించుటకు వర్చరచ 
వడిన కమిటికి చానీ రిపోర్టును అంద 
చేయుట. ఆగస్టు ఓకివరకు గడువు 
ఇవ్వబడిన ది. 





ఢిల్లీ రాజ్యసభ సభ్యులు 
(శీ దేవులపల్లి రామానుజ 


రావు వి వ, యల్‌. యల్‌. బి, 
మరియు ఆంధప దేశ్‌ సాహిత్య 
ఎజాడమీ(పథాన కార్యదర్శి, తిలక్‌ 
రోడ్‌ (బొగ్గుల కుంట), మైదా 
బార్‌ నుండి ఇట్టు తెల్చుచున్నారు. 
డాక్టర్‌ లుఖ్మాన్‌ సాహెబ్‌ 
నాకు (వత్యేక కంటి డాక్టరు. నా 
వయస్సు 20నం౪ ఉండెను. అనగా 
24 సంవత్సరములనుండి నా నత 
ములు డాక్టర్‌ లుఖ్మాన్‌ గారి వర్ణ 
భ(దముగా ఉన్నవి. వారికి నా 
కృతజ్ఞతలు. నేను నిజాంకాలేజీ 
వీదా ర్థిదళ్ల నుండి గత 20 నంవ 
శత్సరములలో కీ, 5 మారులు నేత 
పరీ చేయించి కంటి అద్దములు 
మార్చితిని. వీటినితనన్వ౦త 
శాన్టానాలో తన వర్య వేతణ క్రింద 
చేయించి ఇచ్చిరి. నా నేత్రములకు 
చాల మేలు మరియు వోయి 
గూర్చినవి వీరు 8 తరముల నుండి 
ఈ నే తవరీతలో అమోఘ అను 
భవముగల కుటుంబములోనీవారు. 
వారి వంశానుగత అనుభ వ మే 
మరింత అనుభవము గలుగుటకు 
కారణము. ఈకారగాన దిన 
దినము (వఖ్యాతి వహించు 
చున్నారు. డాక్టర్‌ లుఖ్మాన్‌ గారి 
నుండి నేశవ్యాధి బాధితులు తగు 
చేవ లభింప జేసీకొనగలరని తోటి 
(వజాలీకానికి నమ్మక మెన నలవో 
ఇస్తున్నాను. 


6-8-59 (నం£) 
మీరును మీ నేత వరీ శ 
కేయించుకొని, కంటి అద్దములు 


ఎన్నుకొనుటకు దేశపు (పథ్యాత 
నేత వరీజా నివుణుని సేవలను 
పొందండి. స్రీలకు (వత్యేక వర్దా 
యేర్పాటు గలదు. 


ల. న. 11.85 మొ, l-lf వరకు 
ఛాలి'వాసహాన శకము: 1.5_4..1888) 
౧౧19681 గురువారము 


















నవ సనం: నిజ జ్వేవ .ఐ॥ నవమి 
గా Ee 


రా, 7-85 అశ్విని లా, 3.86 


కాలము. బర్హన్యుండును 
యు 

నేలయు న స్య బు 

(గైియయు న్‌ (మయ 

యును ధర్మాలోకము 

నె మహిమ నీల సలుపు 


వానుదేశునిం 


టి cm 
తింతున్‌.” 
ee భారతము(శాంతి) 





గోలకొ౦డపత్రిక 
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గురు వారము 








am wn 


వరంగలులో 
విశ పవిద్యాలయము 


ere 
ఈః వారము వరంగలు నగర 

మున జరిగిన ఒక సభలో 
జిల్లా క్‌ లెక రు (పసంగించుచు, 
వరంగలు నగరము విద్యా విష 
యకముగా దినదినా్ళి వృద్ధి 
నొందుచున్న దనియు, యీ అభి 
వృద్ది దృష్ట్యా యిక్కడ ఒకవిశ్వ 
విద్యాలయము (కాకతీయ విశ్వ 
విచ్వాలయము) ను నెలకొల్ప 
వలసిన ఆవశ్యకత కలదనియు 
ఉద్ధాటించినారు. అంశతేకాదు 
[వభుత్వము యీ విషయములో 
(శద్ద దీస్మికొనినచో (ప్రజలు సర్వ 
విధాల నవోయపడగలరని కూడ 
జిల్లాక లెక్టరుగారు తెలిపినారు. 
జిల్లాక లెక్టరువంటి బాధ్యతగల 
ఉద్యోగి తెలిపిన యీ మాటలకు 
తగు విలువను యూయవలసి 
యుండును. 


కొంత కాలము [కింద ఆం[ధ 
(వదేళ్‌ వి చ్యా మంత్రివర్యులు 
(శ్రీ పట్టాభిరామారావు గారు 
ఒకచోట మాట్లాడుచు 
గుంటూరు పాంతము లో 
నాగార్జున విశ సపినిద్యాలయమును 
స్థాపించుట బాగుండ గలదని 
నూచించియున్నారు. ఈ విష 
యమై యిప్పటి వరకు యేమి 
యేళ్చాటులు జరిగినవో లి 
యదు. గుంటూరు పాంతములో 
నాగా ర్త న విశ్వవిద్యాలయ 
స్థావన ఉద్దళము సమంజస మైనది, 
అదేవిధముగా వరంగలు (పొంత 
ములో మరొక విశ్వవిద్యాలయ 
మును కాకతీయ విశ్వవిద్యా 
లయమను పేరుతో స్థాపించుట 
సమ౦జసముగా నుండగలదు. 


అంధధ్యపదేశ్‌ లో వరంగలు, 
ముఖ్యమైన నగరాలలో [వశే 
కముగా పేర్కొనదగిననగరము. 
చారి తకముగా వరంగలుకు గల 
స్థానమును వనిద్ధమైనది. 
మొత్తము తెలుగు సీమను ఒక 
పరిపాలన కిందికి తీసికొనివచ్చి, 
[(వజలలో ఆం(ధత్వ భావమును 
కలిగించిన రాజ్యమునకు వరం 
గలు |వధాన  శేం|దమైన సత్య 
మును చరిత్ర ఉ డ్రా టించు 
చున్నది. ఆం [ధ సంస్కృతికి, 
ఆంధ సాహిత్యమునకు, శిల్పము 
నకు ఓరుగ ల్లు నగరము 
ఆటపట్టయిన సత్యమును గూడ 
వేరుగా వివరించవలనీన ఆవళ్య 
కళ లేదు. ఓరుగల్లు తెలంగాణ 
మునకు శేందస్థాన మైయున్న ది. 
అందుచేత యిక్కడ నెలకొల్పు 
యే నంస్థమైనను మొత్తము 


తెలంగాణానికి చెందిన సంస్థగా 


నుండగలదు. 


గతములోనేకాదు యీ 


నాడుకూడ వరంగల్‌ నగరానికి 
[పత్యేక [పాధథాన్యము కలదు. 
'తెలంగాణములో వర్ష కానికి 
వరంగలు కే౦ |దస్థాన మై 
యున్నది, పా దాొబాదు నగ 
రము తరువాత మన రాష్ట్ర 
ములో వరంగలు వ ట్టణ మే 


జ 


సర్వవిధాల ముఖ్యమైన పట్టణ 
మని చెప్పవచ్చును. దతిణము 
నుండి, ఉత్తర పాం తానికి రాక 
పోకలకు వరంగలు కూడలియె 
యున్నది, ఇక్కడ ఉత్తమ 
విద్యాసంస్థలు కొన్ని కలవు, 
ఒక డిగీక శాశాల, ఒక చెయి 
నింగ్‌ కళాశాల, ఇంజనీయరింగ్‌ 
కేం దకళా శాల, వై ద్యకళాశాల 
మొదలై న సంస్థలు వరంగలు 
వట్టణ (పొథాన్యమునకు మంచి 
నిదర్శ్భనములై యున్నవి. 
పనాటితై నను వరంగలులో ఒక 
వ్యవసాయక ళా శాల, పళువై ద్య 
కళాశాల స్థాపితము "కావలసి 
యుండును. ఈ రెండు కళాళా 
లలు స్థాపితమైనచో, ఒక విళ్వ 
విద్యాలయానికి కావలసిన పరి 


గలదు. 


యెట్లున్న ప్పటి కి ని, అందులో 


కళాశాలల స్థాపన తత్‌ తణమే 
సాధ్యము కాకపోయినప్పటికిని, 
వరంగలు నగరములో వెంటనే 
"రండు సంస్థలు స్టాపితము కావల 
సిన ఆవశ్యకత కలదు. ఒకటి 
మహి కళా కళాశాల మరియు 


ఇాస్ర్రకళాళాల, 


ఒక న్యాయశాస్త్ర 


క అక రు వంటి ఉద్యోగులు” 
లు 


సాధన గావించగలరని ఆశించు 
చున్నాము. wy sto 


ఆచార్య శంకరుల 
వ్మిగహ |పతిష్ట 
(న్వ.విగుంటూరు, జులై 6 
(శ్రి శృంగేరీ జగద్గురువులు ఇచ్చ 
టికి విచ్చేసిన నందర్భంలో శీ శంకర 
మఠంలో ఆచార్య శంకరులవారి విగ 
వోన్ని వఏతిస్టించారు. ఈ మరానికి 
శ్రీ) స్వాములచారే వెనుకగుంటూరు 
వచ్చినప్పుడు శంకుసావన గావించారు. 
ఆనంతరం జరిగిన ఆం|ధ|వ దేశ్‌ 
రైేచాలయ ధర్మకర్తల నభలో (శీయు 
తులు కల్లూరి చం[దమౌళి, జేచా 
చాయ మంతి వెడిలతుయ్య, జేవా 
చాయ శాఖాధిపతులు అవుటపల్లి 
హనుమంతరావు, ముదిగొండ వెంక 
(టామశాస్త్రి, లకీ కాంత యోగి 
ప్రభృతులు దేచాలయాలు, వాని 
అస్తుల నిర్వహణ, పాందవ ధర్మాలు, 
వాని అనుష్ధ్థానం ఇళ్యాది విషయా 
అవ గంఖీరోవన్నాాసాలు గావించారు. 
శీ శృంగేరీ పీఠంలో నెలకొల్ప 
నలనినదిగా కోరుతూ మంతి కల్లూరి 
చం[దమౌళిగారు రజత శాగదా విగ 
హాన్ని ధర్శకర్శల వశాన (శ్రీళ్ళం గేరీ 
స్వాములవారికి సమర్చించారు. రజత 
ఫలకంమీద నువర్ణాజరాలతో చెక్కా 
బడిన ఓక సన్మానప'కాన్ని స్వాముల 
వారికి ఆహ్వాన నంఘం'వారు నమర్చి౦ 


జగద్గురువులు ఉచిత రీతిని 
స్తూ ఆర్ష సంస్కృతీ 
సంప్రదాయాల వరిరతణ చాని ఆవ 
శ్గకత, మొదలయిన అంశాోల్నపె 
ఉపన్యసించారు. 

హిందీ అర్హుకాలేజి పాద 
రాచాదులో తరగతులు జరుగు 
తున్నపి, "కేంద విద్యామంతి డా 
శ్రి మాలి ఈనెల 14న లాంఛన 
పూర్వకముగా ఈకళాశాలకు [పారం 
భోత్సవము చేస్తారు. ముఖ్యమంతి 


0 టక 

























పుష్టత వరంగలునగరానికి కలుగ 
విశ్వవిద్యాలయ సావన మాట 
థి 


యెంత ఆలస్యము జరిగి నప్పటి 
కిని, వ్యవసాయ, పళు వైద్య 


చాని కనుబంధముగా మహిళా 
వసతిగ్భవాము; చెండు న్యాయ 
ఉస్మానియా 
విశ్వవిద్యాలయము తత్‌ తణమే 
కళాశాలను 
వరంగలులో స్థాపించవచ్చును. 
ఇందుకు పత్యేక ముగా వ్యయ 
(పయానలు ఇయేమియును ఉండ 
జాలవు, ఈ రండు సంస్థలు 
స్థాపితమైనచే వరంగలుజిల్లా కే 
కాక ఖమ్మం, అదిలాబాదు, 
కరీంనగర్‌ , నల్లగొండ జిల్లాలకు 
ఉపయోగ కరముగా నుండ 
గలదు. కావున బాధ్యతగల జిల్లా 


వరంగలు పౌరులు యీవిషయమై 
తగు [ళద్దను వీసికొని, కార్య 
(ఖు 


శి డి. సంజీవయ్య (ప్రారంభోత్సవ | నుబ్బరామయ్య 





వి 


భొతిర, ఆధ్యాత్మిక 
విద్యల సవంన్సుయం 


చేయగల విద్యావిధానం | పస్తుతొవసరమని 


మంతి (క్రీ కల్లూరి 
(న్వః వి) గుంటూరు, జులై 5 
ఆగస్టు నెలలో కేంద వభుత్వము 
తిరువతిలో నంన్క్మ్బృత విశ్వవిద్యాల 
యాన్ని ఒకదానిని స్తాపించనున్నదనీ, 
దతీఠాదిన విశ్వవిద్యాలయము 
ద్వారా సనంన్మ్భత భాషకు మంచి 
భవిష్యత్తు వర్ప్చడగలదని, సంస్కృత 
భఛాషావ్యాప్తికె కేంద ప్రభుత్వము 
చేస్తున్న పనులలో ఈవిళ్వవిద్యాలయ 
సావన ముఖంగా గణనీయ మైనదని 
(శీ కల్లూరి చంద్రమౌళి (అంధి 
(వేళ్‌ చేవాదాయ మంతి), డాక్టరు 
ఇవ్‌, కృష్ణ మూ రి నంప్మ్కృత కళా 
శాల వార్షికోత్సవ సందర్భంలో 
మాట్లాడుతూ అన్నారు. 

'చఉవాదాయ శాఖాధివతులు (8 
చెడిలక్ళుయ్య నభాధ్యతత వహిం 
చారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప 
చాయాలు ఎంతో అభివృద్ధి కావలసిన 
ఈ సమయంలో సంస్కృత భాషా పరి 
వ్యాప్త చాలా కృషీ జరుగాలనీ, 
ఇదితప్ప మరో మార్గంలేదనీ ఆయన 
అన్నారు. సంస్కృతం చదివినవారికి 
తగిన (పో త్సావాం లేదు గనుక, నం 
స్కృత పాఠశాలలు శక్కువైనవనీ, 
కాని ఈ దుస్థితి తోలగిపో వాలని 
అన్నారు, 

మంతి తి కల్లూరి చంద మౌళి 
గారు మాట్లాడుచూ: నేటినవీనవిద్యా? 
విధానానికి 'ఖాతికద్భృష్టితన్ప, అధ్యా 
త్నికద్భష్టి లేదనీ, తళాారణంగా నే 
శేడు నమాజంలోగానీ, చేశంలోగాని 
ఆనరాలు గల్లుతున్న వనీ అన్నారు. 
భౌతిక విద్యను, అధ్యాత్మిక విద్యను 
సమన్వయం చేయగల విద్యావిధాన మే 
దేశానికి ఎంతో మేలుచేకూర్చగలదనీ, 
అట్టి విధానాన్ని రూపొందించ టానికీ 
వయత్న్నాలు జరుగాలనీ అన్నారు. 


నెలథొల్బటానికి ఉదారులైన వారు 
పూనుకోవాలి. [వభుత్వమే ఆ పని 
కేయారినటం మంచిది గాదు. చిన్న 
చిన్న పనులు గూడా (వభుత్వమే 
చేయాలంచే ఎలా? ధనాఢ్యులు, 
వచాన్యులు తను ధనాన్ని సరిఅయిన 
విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి. నీతి నిజాయితీ 


ఆలా సంపాదించిన చాన్నినద్వినియో 
గము చేయాలి, 
ఉత్తమ కర్తవ్యం.” 
“నాగరికత అంశు భోగభాగ్యా 
లతో కూడిన జీవితాన్ని నడవటం 
గాదు. అచే అని అనుకోవటం జరిగితే 
ఇంక మనిషికి, వళువునకు అేడాలేద 
వ్నమాట. ధననంపాదనమే. భోగ 
లాలన జీవితమే నాగరికత చిహ్నాలను 
కోవటం తప్పు: ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి, 
తదనుగుణంగా వ్యవవారించనంత 
కాలము దేశానికీ, జాతికి శాశ్వత 
శాంతి భద్రతలు లేవు. శరీరాన్ని 
ఎంత ఆలంకరించినా, అందులో చైత 
నము లేకపోతే అది నిష్ప్ర యో 
జనము అని కూడా మంతి” (శ్రీ 
కల్లూరి చం[దమౌళి అన్నారు. 
“సంస్కృత ఛామను మనం ఎంత 
వద్దన్నా, ధాన్ని ఎంత వనికి మాలిన 
దనిఅన్నా, అది రాణిస్తూశేఉంటుంది. 
విశ్వవిశ్వాలు ఉన్నంత కాలము అ 
భావ. సూగ్య మండలము మాదిరి 
(బవ్మోండ మైన వెలుగుతో (వకాళి 
స్తూనే ఉంటుంది. అది అభివృద్ధి అవు 
తూనే ఉన్నది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తిం 
చాలి” ఆని అన్నారు మంతి 
అనంతరం తి శృంగేరీ పీ రాధి 
పతి మాట్లాడుచూ, చేశంలో సమె 
కగ్గతను సాధించటానికి సంస్కృత 
ఛాపు ఒక్కటే ఉస యోగపడుతు౦ 
దని, చేశం అంతా ఒక్క.ళునన్న 
భావం కల్గించటానికి ఈభాష ఒకు చే 
తోడ్చడుతుందనీ, ఇందుకో నిదగ్భన 
ముగా భారతదేశము మొత్తంమీద 
అటుకాళి, బదరీనాధ్‌ ఇత్యాది దేవా 
లయాలకు వెళ్ళినా, ఇటు తిరుపతి, 
కంచి. మధుర, రామేశ్వరం ఇ తది 
చే_్రాలను నందర్శిం చినా సంస్కృత 
భాషలో ఒకే అనుష్టానం, ఒకే మం 
శాలు వఠథింవబడతవన్న అంశం కని 
పిస్తున్నదనీ అన్నారు. 
(శ్రీస్వాముఅవారు ఇంకను అనేక 
విషయాలను గూర్చి (వసంగించి, ఈ 
సంస్కృత కళాళాలకు భవనాలను 
నమర్ప్చించిన డాక్షరు కృప్టమూ ర్తి 
గారి వచాన్యతను (వస్తుతించారు. 
డాక్టరు కృష్ణమూర్తి దంవతుల 
ఛాయా చి(తాన్ని మంతి (శ్రీ 
కల్లూరి చం[దమౌళి అఆవిమ్య్మరించారు. 
కళాశాలకు సంబంధించిన వివరాలను 
శ్రీ వడ్లమూడి గోపాల కృష్ణమూర్తి 
గారు తెలియ వేశారు. 
భారతీయ విధ్యాభవన్‌ (బొం 
బాయి) నంస్క్భృత ఛాషమోూ (వచారిణీ 
సభ (చిత్తూరు) వారి వపరీతలలో గెలు 
పొందిన విద్యార్థులకు (శీ చెడి 


లత్ముయ్య యోగ్యశా వతా?లను 
వంచి పెటారు. 


కళాశాల (పిన్సిపాల్‌ శీశావూరి 
వందన సమర్పణ 


శార్గకమానికి అధ్యతత వహిప్తారు. గావించారు, 





“నంన్మ్యత విళ్వవిద్యాలయాలను: 


లతో ధర్భబద్ధంగాధనంనంపాదించాలి* 


అదే ఉన్న వారి 


చందవమాళి వివరణ 


ధూల పేటలో 
నాటుసారా ఉత్ప త్తి 
పోలీను మరియు ఎకె సజు 
ఉద్యోగుల గాలింపు 
హైదాబాద్‌, జులై 5 
నిన్న ధూల్‌ వేటలో గంటన్నర 
నీవు పోలీసు మరియు ఎకై పజుశాఖ 
ఉద్యోగులు నాటుసాశాశై సోదా 
చేశారు. పొవాఇనాయత్‌ గంజ్‌పో లీస్‌ 
న్లేమన్‌ ఇనన్పెక్టరు పద్మారావు 
ఎకై జు పోలీను ఇన న్పెక్టరు సుద 
ర్భన్‌ రెడ్డి ఈ [పాంతములో "పెక్కు 
ఇండ్లను సోచాచేశారు. ఈ సందర్భ 
ముగా 680గ్యాలన్సి సా రావట్టుబడినది. 
ఆరు సారా థటీలగూడా పోలీసులు 
కనుగొన్నారు. వీరు రివేల గ్యాలన్ల 
జెల్లం ఊటను ధ్వంసం చేశారు. 
నగరంలోని ధూల్‌ పేట మొదలగు 
బస్పీలలో నాటుసారా ఉత్పత్తి కుటీర 
వరి్మ[శమగా కొనసాగుతున్నది. ఈ 
వ్యాపారాన్ని తుదముట్టించ డానికై 
పోలీసు మరియు ఎశై సజుశాఖ ఉద్యో 
గులు గట్టి కృషి చేస్తున్నారు. 


కాశ్మీరు అభివృద్ధికి 

శకేం[దం తోడ్పాటు 

మూడవ |పణాళికలో 
అధిక మొత్తం కేటాయించ 


బడినదని (శ్రీ చేశాయి "వలడి 
౧m 
క్రినగర్‌ , జులై ర 
కేంద [1పథుత్వము కాళ్ళీర్‌ అధి 
వృద్ధివట్ల చాలా ఆసకి,ని కలిగి ఉన్న 
థ్‌ గా బార 
దనీ మూడవ (ప్రణాళికలో కాళ్ళి 
రుకు అధిక మొత్తాలు కేటాయింప 
బడినవని కేం[ద్ర ఆర్టికమం తి మొరారీ 
థి ట్‌ 
జేశాయి ఆలిపారు. 
కాళ్ళీరు వాణిజగ మండలి సమా 
వేశములో [వనంగిన్తూ శ చేశాయి 
మూడన ప్రణాళికలో క్మ్‌ 
ాష్టాఏనికి సంవత్సరానికి తల ఒక్కుం 
౬ 
టికి రుం 50 చొప్పున వ ళణాళిళా 
వ్యయం పడగలదన్నారు. రెండవ 
పళాళికా కాలములో శారీ ర్నుపై 
నంవత్స రానికి ఈల ఒక్కుంటికి రు. 20 
చొప్పున ఖర్చు చేయబడినది. 
శాఖ్ళీరు తోయ అభివ 
రాష్ట్ర! పభుత్వము చేస్తున్న కృ 
@) చేశాయి (వళంనీంచారు. | 





ది క 
ధా 
మీని 


మాస్కోలో టాగూరు 


శతజయంత్యుత్స వాలు 
నూ ఢిల్లీ, జూలై 5 

మాస్కోలో జూన్‌ 80వ తేదీన 
అనేకమంది (ప్రముఖ రవ్యన్‌ పౌరుల 
నమథంళలో ఛారత (వథుత్వ శా(న్ర్ర 
వరిళోధన, సాంస్కృతిక వ్యవహా రాల 
మంతి” (ప్రొఫెసర్‌ వుఎునూయూన్‌ 
కఖీర్‌ టాగూర్‌ వర్షచితా9ల (వదర్శ 
నకు పార౦ భో తృవం జరిపారు. 
అనేకమంది భారతీయ నీ చ్యా ర్థు లు 
కూడా యీ ఉత్సవానికి వాజరయి 
నారు. ఆచార కీర్‌ వి శ కవి 
టాగూర్‌ మానవతా వాదంవై (వనం 
గించి (క్రీ టాగూరు నిజమయిన 
వివంచ పొరుడుగా నిరూపించు 
కొన్నదీ వివరించారు. అటుతర్వాత 
రష్యా దేళ అధికారులు టాగూరు.పె 
తీసిన ఒకచిత9ం పదర్శ్భింప, బడింది. 
౪ సాయంత౦ రాయబార శారా 
లయంలో విందు ఏర్పాటు చేయ 
బడింది. ఈ విందుకు | పెసిడియంశభున 
రాలు (శ్రీమతి ఫర్తు నేవాతో పాటు 
రష్యాలోని అనేకనుంది (గ్రముఖవ్యక్తు 
లు వోజరయినారు. 


వెనిజులాకు రాష్ట్ర) పతిఅభినందన 
సందేశం 
న్యూఢిల్లీ, జులై 5 

వెనిజులా జాతీయ దినోత్సవ నం 
దర్భంగా వెనిజులా రిపబ్లిక్‌ ఆధ్యయ 
నకు భారత రాష్ట్రపతి డాక్టృ ర్‌ 
రాజేం[ద|ప్రసాద్‌ యీ [క్రింది అభినం 
దన నందేళం వంపారు; 

“మీ జాతీయ దినోత్సవ శుభ నమ 
యంలో మీకు, మీచ్యారా మీ (వఖథు 
అ్వూలికీ, మీ (వజలకూ నా తరఫునా, 
భారత (పభుత్వం తరఫునా, భారత 
వజల తరఫునా వ్యాదయపూర్వ కాఖి 
నందనలు. మీకు సౌ ఖ్య నంపద చేకూ 
రాలనీ, మీ చేశపిజలు |వగతి మార్గ 
ములో నిరంతర నంజేమ సౌభాగ్యా 
లతో వర్థిల్లాలనీ మా గాఢమైన 
ఆకాంత'', 


రహింపురలో ఉన్న నురా 


బాండేశ్వర గాండ్లమఢం ముతవల్లి ఛేదాధి|పాయాలను ఆంతము చేసిం 
(శీ గురుశంకరస్వామిని చారి వోదా | దని యెంచబడుచున్న గత నవంబర్‌ 
నుండి తొలగించి జులె 2వ తేదీన) మాస్కో [పకటనను గా రవించ 
కే వాచాయశాఖ చారు మఠాన్ని తమ !కుండా మావో(వవరిన్తున్నందున ఈ 
స్వాధీనములోకి తీనుకున్నారని తెలు | విఖేదాథి (ప్రాయాలు త లెక్కినవి. 

న్తున్న ది. 


మతవాక్తిక సదస్సులు 
ఏజాతి అభిపృద్ధికెనా 
స్తే మకరంకావు 


కొం|గెను అధ్యక్షులు శ్రీ సంజీవరెడ్డి ఉద్దాటన 
పా,దాబాద్‌, జులె 5 | 

పాత అభివృద్ధికై నా మత | ఛుఛియిమ్‌లాంగ్‌లో 
పాతీకముగా సదన్సులను నిర్వ నాగా విదోంహుల 
హించుట శేమకరము కాదని 
నేడిచట విలేఖరులతో మాట్లా 
డుచు కాం|7ను అధ్యతులు 
(శ్రీనీలం సంజీవ రెడ్డి అభ్మిపాయ 


పడ్డారు. 
GB 


కాల్పులు 
ఇద్దరు విద్యార్థుల మరణం 


షిల్లాంగ్‌, జులై ర్‌ 

మొకోక్‌ ఛుంగ్‌ నకు తొమ్మిది మైళ్ళ 
దూరములో ఛుఛియిమ్‌ లాంగ్‌లో 
బలై 1వ తేదీన కూడిన జనము పై” 
నాగా విదోంహులు కాల్పులు జరు 
వగా యిద్దరు విద్యార్థులు తకణమే 
మరణించారని నిన్న ఇచట అధికార 
రిత్యా శెసిసింది. 


హిందూ సదస్సును నిర్వహించు 
(వతిపాదననుగూర్చి మాట్లాడుచు మత 
రహిత మైనట్టి ఛారత దేశమువంటి 
చేళములో మతపా&క సదస్సులు 
నిర్వహించుట దురదృష్టకరమని, అట్టి 
నదస్సులవల్ల చీక్కులుత్పన్న మౌ తా 
యని ఆయన అన్నారు. నాగా[పాంత ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కాన్సి 
లర్‌ షిలోఆవ్‌నకు స్వాగతము 
చెప్పేందుకై_ కూడిన యూజనములోని 
విద్యార్తులు కార్య(కమానంతరము 
జాతీయగీ శాలాపన చేయుచుండగా 
విదోంవాులు 800 గజూల దూరము 
నుండి కాల్పులు జరిపారట. రతక 
భటులు కూడ వ్యతిరేక శాల్చులు జరీ 
పారట. కానీ విదోంపులందరూ 
పారిపోయారు. 


నాగా(పాంత వరిసితులనవగతము 
శేనుకొనేందుకై నలవో సంఘ 
నభ్యులు నాగాపాంత అంతర్భాగము 
లను వర్యటిన్తున్నారు. సాగా(పాంత 
(ప్రజలు కూడ అభివృద్ధి ఆార్య(క 
మాల్లో పొళిక వర్గముతో సహాకరిస్తు 
న్నారు, యీ ప్రాంతములో చాలా 
భాగము వాగా విదోంవుల [పభావం 
నుండి తేరిగించబిడిందని కాన్స్చిలర్ల 
వల్ల శెలిసీంది, 


కాం గెను శానన సభ్యులను; కాం 
(గాను చాదులను ముస్లిం సదస్సులో 
ఈనుధ్య యెందుకు పొల్లోనిచ్చారని 
ఒక విలేఖరి (వళ్ని ౦చ గా అన్ని 
యేర్చాట్లు పూర్తిఅయిన తరువాత 
కాం|గెను వర్కింగ్‌ కమిటీకి నదన్సు 
ఉగేశాలు శెల్లమయ్యాయని, అట్టి 
దళథలో కాం గను వాదులనందు 
పాల్లోనీయకుం'డా చేయుట లేక సద 
నునే రద్దువరచుట తీవ పరిణామా 
అకు చారితీసేదని తీ సంజీవరెడ్డి 
చెప్పారు. 

మతరహితమెనట్టి భారత దేశంలో 
మతపాడిక నదన్సులను (పోత్సహించ 
గూడదని అట్టి సదస్సులు దేశానికి 
(గేయోదచాయకము కావని ఆయన 
చెప్పారు. 'దేశైక్యతకు భంగకరమె 
నట్టి కుల, మత, ఖాషూ సంకుచిత 
ద్భ క్పథాలను [పోత్సహించుట 
మానాలని "రెడ్డిగారు కోరారు. 

అల్చనంఖ్యాకులు, ఆధిక సంఖ్యా 
కులు అను 1పాతివదిక్నపె యేవర్గము 
కూడ [పత్యేక రతశలను కోరకూడ 
దని, అన్నివర్గాలకు నమూన వాక్కులు, 
ఆవశాశాలు కల్పించాలని ఆయన 
ఇలిపారు. 

శాష్ట్రాలను ఇామా (పాతిపదిక_పై 
విభజించుటను కాం్యగెను అధ్య్ధతులు 
నమర్షించారు. అయి తే అట్టి విభజన 
కేళ ఐకన్లతకు భంగకరము కారాదశే 
విషయాన్ని [వతియొకరు గుర్తుంచు 
కోవాలని [వతియొకరు భారతమాత 
యెడల భక్తి (వవపత్తులను కలిగి యుం 
శాలి కాని ఆ౦[ధమాత తదితర 
రాష్ట్ర గిమా తలను నృష్టిస్తూ చేతక్‌ 
తకు భంగపాటు కలిగించగూడదని 
ఆయన అన్నారు. 


షోంబే చేనుకున్న 


ఒప్పందాలు 


తలా 


మత కలహాల నివారణ 
కేంద రాష్ట్ర) (వభుత్వాలు 
గటి చర్య తీసుకోవాలని 
అభ్యర్థన 
హైదరాబాదు, జులై ర్‌ 
మత సంబంధమైన కల వోలు 
ఉత్సన్న మనకుండా (వభుత్వము గట్టి 
చర్యల వీనుకో వాలని జమయతుల్‌ 
ఉలేమా అంధ్ర (వదేక్‌ శాఖ (పథు 
ఆ్వాన్ని అభ్యర్థించిన ది. 
ఈమధ్య జబల్‌ పూర్‌ సాగర్‌ లలో 
జరిగిన మత కలవోల (వస్తావిన్తూ ఇట్టి 
నంఘటనలు తిరిగి జరుగకుండా కేంద 
రాష్ట్ర వథు త్వాలు గట్టి చర్యల తీను 
కోవాలని ఒక తీర్మానము చ్వారా 
కోరినది. జిల్లాలలో వ రిపాల వా 
వంవన యందు అల్బి నంఖ్యాకులకు 
తగు పాఠతినిధ్యము ఇవ్వాలని ఇట్టి 
కొట్టాటలందు నష్టపోయిన వారికి 


తగు పరివోరాన్ని ఇప్పించాలని 
చెల్లనేరవని కటాంగా దిగువ | డా జమయతుల్‌ ఉలేమా రాష్ట్ర 
సభ (పకటన ఇాఖుకోరనదిం 
ఎలిజబకత్‌ విల్లి, జులై ర్‌ ప 
చేరిబాంబు | వేలి 


కటాంగా పార్ల మెంటు దిగువ నభ 
కటాంగా ఆధ్యతులు మోంబే ఆ మధ్య 
లియోపాల్డువిల్లి |వభుత్వంతో చేను 
కున్న ఒప్పందాలు చెల్ల నేరవరి (వక 
టించింది, లియో పాల్డువిల్లి లో షోం లే తెలియకఆడు కుంటున్న చేతిళాంబు 
స్వేచ్ళగాలేడని ఒత్తిడి నిర్బంధంతో | పే]లగా ఇక్కడికి 18మెళ్ళ దూరము 
చేసుకోబడిన ఆ ఒప్పందాలు చెల్లజాల | లోగల ఖాన్‌ పూర్‌ లో ఇద్దరు బాలురు 
వని కటాంగా దిగువనభ పేర్కొన్నది, మరణించారు. 


రయ్యా-బైనాల మధ్య 
ఫ్లివ ఇదాఖిపొాయాలు 
న్‌ హు 


మావో (పవర్త్నన మూడవ (పపంచయుదాాన్ని 
జజ 
తెచ్చి పెళ్టుట్టుందని కృ్చేవ్‌ విమర్శ 
లండన్‌, జులై 5 | వ్యతి రేకి స్తూ మావోనంకుచితత్వ 
రెండు కమ్యూనిస్టు రాజ్యా, ముతో (పనర్తిస్తున్నాడని, విదేశీ 
న స య న టట 
కప్‌, చైనా కము ను Sree యిట (వవ 
పార్టీ |వముఖుడు మాప్‌ సేటుంగ ర్తన లెనిన్‌ సమష్టిచర సిచోం నికి 
మధ్య అనుకోనిరీతిగా భీదాభి వ్యతిరేక మెనదని కృ శ్చేవ్‌ ఆరోపిం 
పారా తలెత్తినవని నట వాడు, అంతే కాకుండా 6 మాసాల 
విశ్వసనీయంగా శెలినింది. 


|(కితం కుదుర్చుకున్న ఒడంబడికల నన్ని 
టిని సోవియ ట్‌ కమ్యూనిస్టు పార్తీ 

కృశ్చేవ్‌ పవంచ కమ్యూనిస్టు 
నముఖులకు అంపిన సర్క్యులర్‌ లో 


82 వ కాం[గెనులో రద్దువరుస్తూ 
ప్రకటిస్తామని కూడ కృశ్నేవ్‌ 
మావోను గూర్చి కఠినముగా విమర్శిం 
వాడట 


బెదిరించాడు. 
మాస్కో, చెకింగ్‌ ల మధ్యనున్న 


ఇద్దరు బాలుర మృతి 
న్యూఢిల్లీ, జులై ల్‌ 





ముందు తమతో ఆలోచించకుండా 
మావో(వవర్శిస్తున్నాడని నిరూపించు 
టకు కృ శ్చేవ్‌ దృష్టాంతంగా ఆల్బే 
నియావట్ల మావో[వవర్శ్ననను 
వెర్కాన్నాడు ఆయన (వవర్హన 
మరో వవంచయుగ్లాన్ని ఆచ్చి 
వెశ్లేటుయుందని కూడి అయన 


శా ౦ తియుత ననాజీవనమును విమర్శించాడు. 





67.1961 











విఠల్‌ వాడిలోగల వవీక్‌ నల్లా 
ష్‌ ౧ se 
ఆ || 

నారాయణ గూడెం విథల్‌ వాడి 
ఆంజనేయ చేవాలయం (వక్కూనగలి 
నల్చిక్‌ నల్లా సి మెంటురోడ్‌ కు ఆనుకొని 
రెండడుగుల లోతున ఉండుట వలన 
రోడ్‌ చాలా ఇరుకుగా ఉండి, వచ్చి 
పోయే నెకిళ్లు,రిక్షాలు, వమాదవళాత్తు 
ఆ గుంటలోవడి వాటిపై (వయాణం 
శేసేవారు గాయవడటం తరుచుగా 
జరుగుచున్నది. మ రి యు నల్లావద్ద 
చుట్టుపక్కల వారు. బట్టలు ఉతుకుట 
వలన రోడ్డు పెనడిచేవారి పై నీళ్ళుపడి 
తగాచాలుజరుగుతుండటం సర్వసాధా 
రణ మె పోయినది. అంతేగాక నల్లా 
వాచర్‌ పోయి వకధాటిగానీరుపోతుం 
డటము వలన నల్లావద్ద బురద ఆయి 
దుర్గంధపు వానన వచ్చుచు అనారోగ్య 
మునకు కారణభూతమగు చున్న ది. 
వర్షాకాలములో వర్షపునీరు అంతయు 
మట్టితోవచ్చి, నల్లాదిగువలో ఉండుట 
వలన మోరీకి అడ్డుపడి, నీరు పారకో 
పోవుట జరుగుచున్నది. యీ సంగతి 
అంశా మున్సివల్‌ ఆధిశార్లరు ఈబస్నీకి 
చెందిన మున్సిపల్‌ కౌన్సిలర్‌ గారికిని 
చూపించి, చెప్పి, ఇప్పటికి రెండు 
మాసములు గడి చినన్పటికిని ఇంతవరకు 
వరిస్థిరిలో యే మీ మార్పు రాలేదు. 
ఈ కారణంగా [పజాపాలన ఇదేనా! 
న జ అ చే ఎన్నుకోబడిన (పతినిధుల 
బాధ్యత ఇంతేనా అని ఇక్కడి (వజలు 
అనుకొంటూ నిరాశళపొందుచున్నారు, 
కావున ఇప్పటికయినా మున్సిపల్‌ 
ఆధి కారులు (శద్ధతీనుకొని ఆ నల్లాను 
అక్కడినుంచి తొలగించి వేరొకచోట 
స్థాపించి [వజల యిబ్బందిని నివారిస్తా 
రని ఆశిస్తున్నాను, 


అతాపురము దుస్థితి 
అరా! 

హైదాబాద్‌ నువ్వం జీరూ+న్‌ 
ఉంచాబజూర్‌ కు కెండుమైళ్ళదూ రాన 
అశతాఫురము కలదు. ముందు అనగా 
"రెండు నంవత్సరముల [కకం పాదా 
బాదు పురపాలన (క్రింద ఉం డెన్కు 
మొన్నటి. జనరల్‌ ఎలక్షన్‌ లో గూడ. 
మా గ్రామమును సిటీలో ఉంచి ఓటు... 
హాక్కునుగూడ కల్పించినది, ఆందులో 
కిమతి మానుమా బేగం నెగ్గినది, ఆ 
తరువాత మా(గామమును పురపాలక 
సంభం నుండి తీనీవేసినారు. జిల్లా పరి 
వళ్‌లో రా జేంద%నగర్‌ పంచాయతి 
సమితిలో ఉన్నదని సిటీవారును, సిటీ 
లో ఉన్నదని నమితీవారును తర్జన 
భర్దనలు చేసి గూడ దీనిని బెట్టి రూవ 
మునకుతేక యిబ్బందులకు గురి శేనీ. 
నారు. కాని రాజేంద్రనగర్‌ వారు 
చిన్న పిల్లలకొరకు ఒక పొఠశాలగూడ 
కట్టించినారు. మేము పైవారిని అడు 
గగా చారుడినివై ఎట్టి చర్య తీనుకో 
నడం లేదు. ఇలా మా (గామమును 
ఈ ఆధోగతిలో ఉంచుటకు కారణము 
ఇలవడంలేదు. మా (పక్క నే ఉన్న. 
1గామమును పంచాయనీలోకి తీనుకొ 
న్నారు. ఇటు వక్కది నిటీలో తీను 
కున్నారు. కావునమా[గామమ ఇటు 
అటూ శేలక “అర్బన్‌ వరియా”గా 
మార్చటం శోచనీయమైన విషయం. 
అందుచే 1962 లో మరల ఎన్నికలు 
వచ్చుచున్నవి గాన ఈలోపున ఈ సను 
నను పరివమ్మ్యరించ వలెనని కోరుచు 
న్నాను. 
అ ళాపుర౦ ఇట్లు 

4.7.61 | యం, రాఘవులు గాడ్‌ 


(బిటిష్‌ డర్చీమైర్‌ జట్టుచే 

డియాటి బ్బా 

శిఖరారోహణ 
న్యూఢిల్లీ, జులై ర్‌ 

వంజాజ్‌ హీ మాల యా లలోని 
19,887 అడుగు ల ఎత్తు డి యో 
టిబ్భా శిఖరాన్ని జూన్‌ 20న 7 గురు 
సభ్యులతో కూడిన |బిటివ్‌ డర్చీయెర్‌ 
9ఖరారొోవాణబజట్టు అధిరో హిం చినట్టు 
నిన్న ఇచటికందిన ఒకనమాచారం వల్ల 
ఇలినీంది జట్టుకు రాబర్జు వెట్టిగిల్‌ 
నాయకత్వం వహి ౦చారు. 28 
బుర్‌ కెస్‌, జెన్నిస్‌ ౫) అను నిద్దరు 
నభ్యులు ఇషర్చాలా జెక్‌, వాంగ్యల్‌ ల 
తో కూడి జూన్‌ 20న 10 గంటలకు 
శిఖరాన్ని చేరుకున్నారని ఆ నమా 
ఇారంలో పేర్కోబడింది. 

గత నంవత్సరం నె ఫైంబర్‌లో 
డీయోటి బ్యా శిఖరాన్ని అందరు 
ప్రీ సభ్యులతో కూడిన ఒక జపాన్‌ 
పర్వ శారోవాకుల జట్టు ఆ ధి రోహిం 
చిందీ, 


వెండీ బంగారు ధరలు 


నముచాల రాఘవులుగారి 
చంద్భయ్య సిద్దంబర్‌ బజారు 





ఫోన్‌ నెం, 4690. 

“హైదరాబాదు, జులై 
బంగారము 141-00 
ఆశోక్‌ తీపులు 141-865 
సవరన్‌ 94-00 
వండి 100 తు. 288.00 
చిల్లిర ల! 


గోలకొండ పత్రిక 


న ny i 


ల. 


ధలు హాయ. 


గొ 


రకు ప్రా కాస్స af 





త 


గ్ర వెంతటరముణయ్య & సన్స్‌ మద్రాసు._శ్షీ 


నీకిం[దాబాద్‌ లో తాజ్‌మవాల్‌ హోటల్‌, నరోజినీ దేవిరోడ్డునందు 
(వతి నెల ర వ తెదీన ఉ॥ 8.00 నుండి 12-00 వరకు. 
మైైదావాద్‌ లో న్యూ శాజ్‌మవాల్‌ హోటల్‌ (లాడ్జింగ్‌ నెక్టస్‌) 
వూర్వవు ఇండియన్‌ కాఫీవాొన్‌, రెసిడెన్సీ రోడ్డు నందు (పతి నెల 
9వ చేది ఉ॥ 9-00 నుండి 12-00 గం॥ మా డాక్టృ రునునం: (పధించ వచ్చును, 





ద జులు కావాలి. మ లాను జ జడా రానా. 


దహన చచచాచచచచ చచ పచచంచనననచచనచెచచచాచా వనన చుచచెచచా నా చెంత ంపచెచెచచచెచచచెవచనా ననా చెనెచావుంచెచెనెచనా 


ఆం(ధ (పదేళ్‌ పబ్లిక్‌ సర్విస్‌ కమిషన్‌ 


వీ 
ప్రకటన నెం. (8) 
ఆంధ |పదేశ్‌ మినిస్టీరియల్‌ నర్వినెస్‌, ఆంధ (పదేక్‌ 


జ్యుడిషియల్‌ మినిస్టీరియల్‌ సర్విస్‌ మరియు ఆంధ (పదేశ్‌ 
నె ' ఇశురియట్‌ సర్వీస్‌లో ఉద్యోగములకొరకు దరఖాస్తులు. 


ఎవడికి 


ఎచెంవెచెచెచెచెవెచెవెచెవెఎచచచెచచెచవెచెవెవెటెంటఎఎవచెపంంటచెవచెచెచెప 


ఈ [కింద తెలుపబడిన పదవులకు నేరుగా నియమించుటకు గానుగ 
క వర్‌ పల్లిక్‌ య. కమివన్‌ శ 1961 నంలో జరుపబ డు 
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న్నవి. అ 
(1) ఆధ |వచేశ్‌ మినిస్టీ రియల్‌ సర్విస్‌ అండ్‌ ఆం[ధ (వచేళ్‌ | 
జ్యుడిషియల్‌ మినిస్టీ రియల్‌ నర్వనెన్‌ స్‌లో లోయర్‌ డివిజన్‌ గునూస్తాలు 
ఎ) జామీను కొరకు ధరావత్తు ఉంచవలనినవి, (వి ధరావతు ఉంచ నవ 
నరము లేవి. 

(2) ఆంధ (పచేళ్‌ "'నె3శేరియట్‌ నర్విస్‌ లోను. :0(ధ [వద 
క మినిస్ట్రీ రియల్‌ సక మరియు అంధ (పబేళ్‌ జ్యుడిషియల్‌ మినిస్టీరి 
గ్లయల్‌ నర్విస్‌ లోను మైపిస్టులు మరియు స్టెనో మైపిస్టుల కొరకు, 


వయస్సు ముల్కీ నర్జి ఫి ఇట్‌ అం పతమువ 1-7-1961 శరీ నాటిక 
ఓర నంః లోపు ఉండనలెను 

ముల్కీ నర్జిఫికెట్‌ ఉన్న వతమున 1-7-1961 తేది నాటికి 80 నం 

లోపు ఉండవలెను, 

వె న చెవ్పబడిన వయన్సు పరిమితులు నిన్ను జాతులు, నిమ్న తరగతులు 

వజన్సీ [పాంతములలోని కొండజాతుల అభ్యర్థులకు గాని లేక ఇతర వెనుక! 


ఏఏ చచైచచచనచఏచచచచచప చన వచచచచచచచనచటచచచచచనచచచచ చచ చు చచ చచచచపచలి 
ళ్ళి 
an 


చచ చచ చచ చచనననననచ 
ఎచచచనెచెచంతిచచంచచచచంపనచచాంచచంచతచచచచచంచచంచచచచచ 


చచ! 


/(తలకంయె ఎక్కువ విద్యా యోగ్యశలు పొందియుండిన అభ్యర్థులకు చెందవు.” 
(కానీ వైన చెప్పబడిన జాతులలో చేని కై నను చెందియుండి కావలసిన 
మామూలు కనిష్ట విద్యాయోగ్యతలకంచు ఎక్కువ గాని మామూ లు 
విద్యా యోగ్యతలు కలిగిఉన్న అభ్యర్థుల విషయములో వయన్సు పరిమితి! 
#5. నంవత్సరముల వరకు పౌచ్చించ బడును. 


(విద్యా యోగ్యత లు; యస్‌, యన్‌, యల్‌. సి లేక హెచ్‌, యస్‌ని, 
లేక విశ్వవిద్యాలయ కోర్సులకు ఆ రతగల 
సాచ్‌,. యస్‌. ని. లేక మెటిక్యులేషన్‌ వరీడ 
లలో ఉత్తీ రుల న అభ్యర్థులు లేక మామూలు క నిష్ట విదా గ్ర యోగ్యతలు/ 
పొందియున్న వారు లెక నమాన మైన యోగ్యతలు గరివారు. 
తాళ్యాలిక గవర్న మెంట్‌ ఉద్య|ోగులు,మిలిటరీ నర్విన్‌ గలఅభ్యర్థులు 
ఇ. యన్‌. ఎ. పని వాండతో నవో) మాజి బర్మా గవర్న మెంటు ఉద్యో 
గులు సు. డిపార్టుమెంటు నుండి తొలగింవబడ్డ సివిలియన్‌ ఉద్యోగస్తులు, | 
సివిల్‌ నన్హ యిన్‌ డిపొరు మెంటు నుండి తొలగింవబడ్డ వాకుగాని లేక ఆందులో 
(వని చేయుచున్న వారు ౩ మరియు "కేంద (వభుత్వవు రేవనింగ్‌ అండ్‌ సవ్హయి క 
4 శాఖలనుండి తొలగింపబడీన అభ్యర్థులకు వయన్సు వరిమితిలో కొంత రీయా! 
యతరీ ఉంటుంది. పాకిస్తాన్‌ కాందీఖీకులకు మరియు వటాలములు, నావికాదక 
is మరియు విమానదళములనుండి రద్దుచేయబడిన అభ్యర్థులకుగూడ వయ 
స విద్యా యోగ౧తల పరిమితిలో కోంత రియాయతి యివ్వబడును. 
నబార్డినేట్‌ నర్విసెస్‌కు చెందిన అభ్యర్థులుగూడ పరీతుకు దరఖాస్తులు 
వెట్టుకొ కవ చ్చును (ఇట్టివారి విషయములో యస్‌. యశ్‌. ఎల్‌.. 
పాయలో ఓక జనరల్‌ ఎడు కేషనల్‌ చుస్టు ఉండగలదు) 
వమోమన్‌కుగాని లేక బదిలీకిగాని లేక ఖభాయవరచుటకు గాని లేక 
'యెక్కున వేతనము పొందుటకు గాని లేక తదితర సౌకర్యములు పొందు 
టకు ఇది అవనరము. 
క్రమినన్‌ కార్యాలయములో దరఖాస్తులు అదం జేయుబకు 29-7-61 
ఆఖరు శేది. 
పూర్తి వివరములు మరియు దరఖాస్తుఫారములు కాక దర్శి, అంధక 
(పడ్‌ పల్టిక్‌ సర్విస్‌ కమిషన్‌, హైదాబాద్‌ (ద) వారి కార్యాలయము 
గ్లేనుండి వదపి వేకు మరియు అ|డనుగల ప్రాంఫ్టుకవర్‌ పంపుతూ లిఖిత పూర్వ 
కీకిముగా కోరినయెడల పొందగలరు ఇట్టి కేవరును వంవని దరఖాస్తులు క 
ప అంగీళరింపబిడవు, 
/(వోటు:- న్వంత ఆ|డసుగల కవరు దీర్పచతుక్యనములో కనీకము 9 అంగు” 
ళములు పొడవు కలిగి 15 నయా,వె నలు స్టాంపు అంటించి 
యుండవ లెను.) 


బనానా మారా యట ఎ మెము ముంచ టం మాం వటట వచా నాం ఎంటా నవవ నక, 


చచ చచ చచాచ 


చం చెఎచంచచచెచచఎచచచఏచచచెచనచచచచచచచచుచచచచపనచె 


సో 
co 
ఎవం శ ఎచచఎనఎచచచచచచచచచచచ 


రః 
ల్యూ 
ల 
చట చచత చవి ఎ 


ఎటటచెటెటెటచెవెచెచవెవెచెచెపటెచెచెటా 


చచెచచచచచననవచచచచచచచెచెచ్త Sr 
గా 


సె చచచచచఎచెచెచ 
ఎపచచెచెచహాచచఎచచవెచాచట 


పచెచంచచచచచచచననచెపచనచ నంచి కాచు? HY AMR ANNANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, 


[పకటన 
1946 కంటోన్‌ మెంట్‌ ఎన్నికల నిబంధనల యొక్క 8వ నిబంధనలో 
కోరబడిన [ప్రకారము సికిం దావార్‌ కంటోన్‌ మెంట్‌ బోర్డు యొక్క 
(పాధమిక ఎన్నికల జాబితాలు పచురించబడి సికిం చాబాద్‌ కంటోన్‌ 
మెంట్‌ బోర్డు కార్యాలయములో. [వదర్శించ బడుచున్నవని ఇ౦దు 
మూలమున సికిం దాజాద్‌ కంటోన్‌ మెంట్‌ (పాంతములోని |వజలకు 
శెలువనై నది. కంటోన్‌ మెంట్‌ వోటర్ల (పాధమీక ఎన్నికల జాబితాలు 


తనిఖీకొరకు వై కార్యాలయము లో (ప్రతిరోజు ఉదయం 11-00 నుండి 

4.00 వరకు 20.7-1961 వరకు ఆర చియుంచబడును, 

సికిం దాబాద్‌ ల) (సం) ఎన్‌. ఎస్‌. గిల్‌, 
బోర్డు కా రాగలఅయం 

తేది: 1-7-1981 


ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆఫీనర్‌, 
$ సికిం| దొచాద్‌ కంటోస్‌ మెంట్‌. 


ఇప చచచంచెచచెనటచెచెచచచచ చన చచచచచచచనచచచచచచచచచుయచప చచ చంచచచచచచచచచచపచెచ 
ఇచ చచ టచచచచెచచచచచచచచచచచచచచచచచచచచచచచటటటచచచచచచచచచచచచచచ 











హెదాబాదు-ఐఎ 


శు[క-వారం, జులై 7 
405 4 మీ (740 కలోనై) 


&2 2-80 ను[వఖాళ్‌, 6.86 భరి 
రంజని: రఫీందినంగితం, 6-55 కార్య 
(కమ వివరణ, 7.00 ఇ-వా, 7-15 
ఎమ్‌. నీతాళామానుజా చారి, 7-40 
గాంధీకధ (విజయవాడ నుండి రిలే), 
8.00 ఆం-'వా, 8-15హిం-వా, 8.50 
హిందూస్థానీ నంగిత శి క ణ, 68-45 
వసారసమాన్ని. 

మ॥ 11-40 మాధ్యమిక పాఠశాల 
లకు, (విజయవాడనుండిరి లే), 12-10 
మాధ్యమిక పాఠశాలలకు (ఉర్దూ), 
12.80 కార్మికుల కార (కమం (విజయ 
డాడర్గ్‌నుండి రిలే), 1-00 నం 
సార్‌ * (హిందీ), 1-80 హిందూ స్థానీ 
వాదం సంగీతం, 1-50 ఇచా: 2-00 
వాద్య సంగీత్‌, 2-10 ఉంచా, 8-20 
హైదరాబాదు వి వలె, 2.80 వాశా 
పరణ సూచన, (వసార నమా ప్తి, 


6.00 pp నిక పాకటనలు 
ఖం ంతీయే వార్చలు, 6-165 
ఉర్దూ 'కార్య[కమము, 7_ 00 ౩Bె-'పొ, 
7215 గాంధీకధ(హింది), 7-80 కరా 
టక నంగిత కచేరీ (మ్మ్యదాసు నుండి 
రిలే), 9_00 ఆం-చా, 9-15 ఉనా, 
9-80 మాయర్‌ ఖేలా సంగిత నాటిక 
రచన: టాగూర్‌ (ఢిల్లీ నుండి రిలే), 
10.80 చాకానరణ సూచన: .[పసార 
సమావ్హీ. 


పాయి చాబాదు-బి 


49.02 మీ (6120 కల __ 


వః 8.80 సాగా శార్‌ ఎవలె 
8.45 (వసారనమాప్ని. 


42.02 మీ [7140 కలోనై ] 


మః 11-40 హె దావాద్‌ ఎవలె, 
12-10 శ్లారినెట్‌: నిలయ వి చ్వాం 
నుడు, 1280 వ్రై్యదాబాదు ఎ వలె, 
1.00 ఎం,సీ కారామానుజాచారి,1.80 
హై(చాబాద్‌ ఎనలె, 8.0౧9 గాన 
మాధురి, నీ.80 చాశావరణ నూచన, 
పగిసార సమాప్హి 

60.18 (499) కలోనై) 


సా 6.0; సా_్రాశాద్‌ ఎ వలె, 
రే-15 [గామ ప అ శార్య|[కమముః 
7-00 ఇవా 17-165 (గ్రామస్థుల కార్య 
[కమము, 7.80 సాదరాజాదుఎవ లె, 
9.00 ఆం-వా, 9-15 లలిత సంగీత్‌, 
9_80 పా[దాబాద్‌ ఎవళఠథె, 10-80 
వాళావరణ సూచన, పసారననూ ప్రీ 


విజయవాడ 


867.1 మీ (840 కలోవై) 


ఉ౩ 6-80 శుభోదయం, రీ-రీక్‌ 
భక్నిరంజనీి (మైదాఏకాద్‌ నుండి రిలే) 
8.55 (వసార విశేషాలు, 7-00 కె-వా 
7-156 హైదాబాద్‌ నలె, 7.40 గాంధీ 
కధ, 8-00 ఆం-వా, 68-15 హిం-వా, 
8-౪0 (వసార నమావ్హి, 


ను॥ 11-80 అలీత నంగితం, 11-40 
మూ ధ్య మి క పాళశాలలకు, 19.10 
నయు భిన్‌; నిలయ విద్వాంనుడు, 
18-80 శా రి కుల కార్య[కమము, 
1-00 శిష్టు పిభాకర కృష్ణమూర్తి 
శాస్త్రి, నో -8ి 0 బ్యాండు వాద్యం, 1-69 
ఇచా, 2-00 (వసార నమా ప్తి 


సా, 8.00 స్థానిక వకటనలు. 
805 |పాంతీ యచార్శలు, 8-15 
(గామస్థుల కార్య[కమము, 7-౧0 
ఇవా, ఖా 15 [గామస్థుల శా ర్య (కో 
మము, 7.830 కర్ణాటక సంగీత కచేరి 
(మచాసునుండిరి లే), 9-00 ఆం=వా, 
9.15 ఆతా గరాజ క్ళళశి సమామ్నా 
యము, 9.80) మాయర్‌ ఖేలా (టా 
గూర్‌) (ఢిల్లీ నుండి రిలే), 10-80 
వాతానరణసూచన, (వసారసమాప్తి, 


| పాతిపదిక ఉన్నత పాఠశాల 
ఉపాధ్యాయుల సెమినార్‌ 
విజయపురి, జులై ర్‌ 


స్థానిక నాగార్జున సాగరోన్నత 
పాఠేశాలలో గత పారం రోజులనుండి 
జరుగుచున్న వరంగల్లు రీజియును 
(పొతిపదికోన్నత పాఠశాల ఉపా 
ఛ్యాయుల సెమి నారు యా సల 
85 తేదీతో అంత మైనది. ఈ సందర్భ 
మున జరిగిన నభకు హె ఉ్యాస్టరు (తీ 
సీ. శివళంకరంగారు ఆధ్యతత నహిం 
చిరి. (శ 3.వి.ఆర్‌ . చాదరి (ఎంప్లాయి 
మెంటు ఆఫీవరు), పీ. సుబ్బునుంద 
రం, టి,విజీ కి శర్మ ఉపన్యనించిరి. 
వరంగల్లు వొ కేషనల్‌ _గెజెన్సు ఆఫీ 
నరు శ ఉమా కాంత రావుగారు 
మూడు రోజులు ఉండి నృత్తి విద్యా 
(పాళస న్థ్యమును గూర్చి ఉపన్యనిం చిరి. 
తి పరుచూరి ఆంజనేయా చార్యులు 
గారు వందన నమర్పణ గావించిరి. 
నాటిరా[కి చెమి నారు సభ్యులకు 
శీ యం. రంగస్వామి, నూపరిం'బం 
డింగు ఇంజనీరుగారు తమ యింటిలో 
గొప్ప విందుశేసిరి. 





కొత్త శాస్త్ర పరికరాల 


తయారి 
భారత ఇన పరిశోధ నాల 
యాలు సాధిస్తున్న (వగతి 

న్యూఢిల్లీ, జులై స్‌ 

భారత వరిళోధచాలయాలలో 
శా(న్తు వరిళోధనల ఫబలితము 
రూపొందించబడిన ఏడు శాన పరిక 
రాల వగ్గనలు శాస్త్ర పారీళాగమిక 
పరిళోధనా వతిగిక ఖూన్‌ సంచికలో 
వున్నాయి 
వాటిలో మూడు పరికరాలు 
వాతావరణ వరిళోధనలకూ తత్సం 
బంధి రంగాల వరిళోధనలకు ఉవ యో 
గిస్తాయి. అందులో ఒకటి లవణ 
రూవకము వర్షజలములో ఉవ్పుపాలు 
ఎంత వుందో నిర్ణయించేందుకు యూ పరి 
కరము ఉపకరిస్తుంది. ఆంధ విశ్వ 
విద్యాలయములో భూ భౌతిక విజ్ఞాన 
కాఖ యీ పరికరాన్ని తయారు 
చేసింది. 
నము దవిజ్ఞానవరి శోధనలకువనికి వచ్చే 
ఒక కోత ఎలక్టి కల్‌ ధెర్మామీటర్‌ 
కూడా కని పెట్టబడింది దినిని కూడా 
ఆంధ విళ్వవిద్యాలయ _ భూ భౌతిక 
విజ్ఞాన కాఖీ రూపొందిం చింది 
008 డిగి%ల ఫారిన్‌ హీట్‌ వరకూ 
తా ఏ (క మ వ్యఛ్యాసాలను చాని 
చ్వాకా తెలుసుకోవచ్చును, 
హాదరాజాదు సైన్సు సొనైటీ 
కూడా రెండు కొత్త శాస్త్ర వరికరా 
లను కని పెట్టింది. అందుకో ఒకటి 
తుపాకిగుండు నేగాలను 'తెలుసుకు నేం 
దుకూ,మర్‌ొకటి సెకనులో లతువవంతు 
కారాన్ని లెక్కించేందుకూ ఉవయో 
గిస్తాయి. 
జెంగుళూరులోని భారత విజ్ఞాన 
శితణ సంస్థ, భొంజాయిలోని ఆణి 
శకి సంస్థ కూడా రెండు కొత్త పరిక 
రాలను రూపొందించాయి. కలక తా 
లోని భారత కేంద) జనవనార వ్యవ 
హోర నంఘానికి చెందిన సాంశేతీక 
పరిశోధ నాలయోాలు ఒక శాస్త్ర వరిక్ల 
రాన్ని రూపొందించాయి, 


గా 


మైనూరు రాష్ట్రంలోని 
ద్విన భ్య 

నియోజకవర్గాలు 

విభజనకు నూపవనలు 


న్యూఢిల్లీ, జలై 5 
మైసూరు శాష్ట్రుములోని శానన 
నభ, పార్ల మెంటరీ ద్వినభ నియోజక 
నన్గాల విభజన వివయములో ఎన్ని 
కరి నంభఘము చేసిన పతిపాదనల పై 
ఆభగంతరాలు, నూ చనలు, 1981 
వపీల్‌ 29వ శేదీవరకూ ఎన్నికల నం 
ఘానికి అందిన వాటిని బెంగుళూరు 
లోని విధాన సౌధంలో సమావేళ 
మందిరములో 1981 జులై 1శవశేదీ 
ఉదయము 10 గంటలనుంచే ఎన్నికల 
సంఘము బహిరంగ సమావేశములో 
వరిశీలించబడ తాయని ఎన్నికలనంఘం 
నిన్న ఒక వ్మతికా [(వకటనలొో తెలియ 
"జేసింది. ఆ సందర్భములో న్వయంగా 
తమ అభి పాయాలను ఎన్నీకలనంఘా 
నికి నివేదించ దల్చిన వారు “పెన 
'పీర్కొన్నచోటుకు, వెన పేర్కొన్న 
తేదీన, వేంలలో స్వ౦ త ఖర్చులతో 
వచ్చి తమ అభిప్రాయాలను తెలియ 
జేయ వచ్చును, 


నమాచార పౌరసంబంధముల 
శాఖ (గ్రంథాలయం 
హై(దాబాదు, జులై ర్‌ 
మో[చావాదులోని సమాచార, 
పౌరసంబంధములశాఖ (గంధాలయా 
నికి యీ [కింద పేర్కొన్న ఇంగ్లీషు 
పుస్త కాలను కొత్తగా తెప్పించారు:- 
"సచెల్యూలెన్‌ రీ నెర్చొ”, “ఫాండీ 
మౌల్లింగ్‌ సౌండ్స్‌ "లు కొత్తఢిల్లీలోని 
పొరి(శామిక, శాన విజ్ఞాన పరిశో 
ధన మండలి(వచు రణ“ హిస్టరీ 
ఆఫ్‌ ఫ్రీడం మూమెంటు” (మొదటి 
సంపుటి) రచన _ఆతారాచంద్‌ హిందూ 
స్తాన్‌ ఇయర్‌ బుక్‌ -1061”- “ల్యూక్‌ 
ఆఫ్‌ ప్రవర కుల్‌ 
క్లాన్‌ సింగ్‌; “చమ్స్‌ అఫ్‌ ఇండీయా 
జై శెక్టరీ అండ్‌ హూ ఈజ్‌ వూ, 
1989- 41". “విట్‌ అండ్‌ విస్ణమ్‌ ఆఫ్‌ 
టాగూర్‌ * రచన; ఎన్‌, దీ. సేన్‌. 


కలెక్టర్‌ బదిలి సందర్భంలో విందు 


(న్వు. వి ) 
గుంటూరు, జూలై ర్‌ 

గుంటూరుజిల్లా క లె క్త రు 
శి, పి. యన్‌. మణిగారు పాద 
రాళాదునకు (ఫివరీస్‌ డిపార్టుమెంటు 
డైరెక్టరుగా) బదిలిఅయి వెళ్లుచున్న 
సందర్భంలో పారి గౌరవా రం 
ఆరిరేయకంభఘంచవారు విందును 
ఏర్పాటు గావించారు 

14) కర్పూరపు రామకృన్నమూర్తి 
సభాధ్యతత వహించారు, శ్రీయు 
తులు పి. మృత్యుంజయరావు, 
ఎం (వన్లోద సుదర్శనం, వి సుబ్బా 
రావు, ఇాక్టర్‌ టి. ఎస్‌. పౌలస్‌ 
(వభ్ఫతులు, గుంటూరు జీల్లా కలెక్టరు 
గానేగాక,, (వముఖసంఘ సేవకునిగా, 
శ్రీ జి. వి, ఎస్‌, మణిగారు చేసిన 
చివా విశిపాంను (వస్తుతించారు 

క లెక్టరుగారు తమ్ము గూర్చి పలికిన 
దశంసా చాళ్యాల కు, ఉచితరీతి3 
సమా ఢధానమీ చ్చారు. 


నా ITT TI EE వా ST ESI GEE కా 
Pan 


వరంగల్‌లో 
శెలిఫోన్‌ కనెకసు 
ఖా 
వాభినుతగా లభించడంలే వి 
[పకటన 
(మా. వి.) 


వరంగల్‌ , జులై 5 

రాజకీయముగా పారి శామికంగా 
వ్యాపార శేందముగా దినదినం అభి 
వృద్ధి చెందుతున్న వరంగల్‌ నగరా 
నికి స వలసినన్ని ఇలిఫోన్లు లేకపోవ 
టమువల్ల స్థానిక వ్యాపారస్థులు ఇబ్బం 
దులకు నీశాతున్నారనీ స్టౌ నికో 
నూలు వర్శకనంఘ నంయుక్ష కార్య 
దర్శి, (శ్రీకూ చన రాజవీరుగారు 
'ఆలిపారు వారి ప్రకటనలో ఇంకా 
ఇలా కలదు: 

ఇబలిఖోన్లు కావాలని వందలమంది 
1958 నుండే బలిఫోన్‌ శాఖకు దరఖా 
నులు పెట్టుకున్నారు. కాని ఆనాటి 
నుండి నేటివరకు ఏ ఓక్క దరఖాస్తు 
చాగుకు బలిఫోన్‌ సౌకర్యం ఆశాఖ 
వారు కల్పించినట్లు కనబడదు. 

వరంగల్‌ నగరం చారి శాత్మకం 
గానే కాకుండా ఆభిలభారతముతో 
వర్పక వాణిజ్యాలలో సంబంధాలు 
కలిగి ఇంజనీరింగ్‌ , మెడికల్‌ కళాశా 
లలు పారి[శామీక ఎస్టేట్‌ లా౦టి 
సంస్థలతో వాణిజ్య, వ్యాపార, పారి 
(శ్రామిక రంగాలలోను, విద్యారంగం 
లోను అభి వృద్ధి చెందుతున్న ది. ఈనగ 
రానికి |సజలకు అవసర మైన బరధిఫోన్‌ 
కనెక్షన్లను గత నాలుగు ; నంవత్స రాల 
నుండి నప్ప్టయి చేయలేక పోయింది 
శులిఫోన్‌ శాఖ. 

మా(దాబాదు, సికిం చాబాదు నగ 
రాల తరువాత విజయవాడలో 
వున్నన్ని బలిఫోన్ల్లు ఆం(ధ్యవదేళ్‌ లో 
మ కేనగరానికి లేవు. విజయచాడలో*ే 
(వన్తుతము 15 వందల బు ఫోన్లు 
వున్నట్లు గత నాలుగు సంవత్స రాల 
నుండి సుమారు 800 ఇుభిఫోన్‌ కసె 
క్షు కావాలని దరఖాస్తులు సెట్టు 
కున్నట్లు తెలుస్తున్నది. (వస్తుతము 
వరంగల్‌ నగరములో సుమారు 193 
బలిఫోన్లు వున్నాయి. ఇందులో సగం 
"బలిఫోన్లు (పభుత్వ కార్యాలయాల కే 
వున్నాయి. (రాష్ట్ర) వభుత్వ కార్యా 
లయాలకు50, కేంద పభుత్వ కార్యా 
అయాలకు 20 కాగా మునినిపాల్లీ ర్‌, 
ఆజంజాహిమిల్లు 8, వ్యాపారస్తుల కు 
120) ఈ స్థితిలో ఇలిఫోన్టు కావా 
లని దాచావు 400మంది దరఖాస్తులు 
పెట్టుకున్నారు. 


ఆంధ, పదేళ్‌ విద్యార్థికి 
రౌ జ 
స్కాలర్‌ షిప్పు 


పౌ(దాజాదు, జులై ర్‌ 

జె పూర్‌ లోని రాజస్థాన్‌ కొళాశా 
లలో ఆక్టులోగాని, నెన్సులోగాని 
మూడు సంవత్స రాల డిగీగికోర్సు 
చదువదఆచిన ఆంధ%[వదేశ్‌ కు చెందిన 
అర్హతగల విద్యార్థి లేక విచ్యార్షిరికి 
(క్రిందటి నంవత్సరంలో వలెనే 1901 
62వ సంవత్సరంలో కూడా 
స్కాలర్‌ సిప్‌ ఇవ్వ డానికి రాజస్థాన్‌ 
lant తల పెట్టింది. ఈ స్కాలర్‌ 

ప్‌కొరకు అర్హ గల విద్యార్థి లేక 
విచ్యార్థినినుంచి దరఖాస్తులు కోరీబడు 
తున్నాయి. దరఖాన్తుచార్జు (1) 
1981 ఏ[పిల్‌లో జరిగిన వాయ్యరో 
సెకండరీ, ఫి, యు, సీ. లేదా వీటికి 
సమానమయిన మళేదయినావరీతలో 
ముత్తుమీద నూటికి 60 మార్కులు 
పొంది ఉండవలెను. (2) క్రిజారంగం 
లో మంచి విజ్ఞివున్న వారికి |ప్రాభా 
నత ఇవ్వబడుతుంది. 

స్కాలర్‌ షిప్‌ పొందినవారికి (1) 
న్వస్థానం నుంచి జయిపూర్‌ వెళ్ళడా 
న చాలారోజుల పాటు సెలవులు 
ఇచ్చినప్పుడు తనని వానసా నానికి వెళ్ళి 
తిరిగి జై పూర్‌ చేరడానికి సాధారణ 
ముగా మూడ వ తరగతిలో ఒకరు 
వయాణంచేయ డానికి అయ్యే రైలు 
ఖర్చులూ (2) ఇలకు రు, 100 ల 
చొప్పున పోవణ ఖర్చులు ఇస్తారుః (త్రి 
టూ్య్యూమనుఫీజు ఉండదు, (4) వైద్య 
సదుపాయాలు ఉచితముగా అఖింన 
'జేయబడుతామిు. 

దరఖాస్తులను హో చా కాదు, 
ఆంధ వచేళ్‌ విద్యాశాఖ డ్రై రెక్టరుకు 
1961 జులై 20వ తేదీనాటికి దాఖలు 
చేయవలెను. దరఖాస్తు ఫారములను 
మా చాకాదు-లి0లోని విదాగశాఖ 
డైరెక్టరు కార్యాలయంనుంచి పొంద 
వచ్చును, 


ఆంధా9 శమం [పకటన 


వ్ఫాషీ కేక్‌, జుతె క్‌ 

గతనెల 8. 8, 18, 25 శారీఖులలో 
బదరీవెళ్ళే బస్సులు మూడు గంగలో 
వడిపోయినవి. మొత్తము 60 మంది 
వరకు పోయినారు, వీరిలో ఆంధు9లు 
యెవ్వరూ లేరు. యిక్కొడకు వచ్చిన 
వారందరు ఆంధాగశ్రమముకు కులా 
సాగా చేరినారు. ఆంధులు యెవ్వరు 
నష్టపో లేదు. యిదివరకు వెళ్ళినవారు 
అందరు నురకితంగా నచ్చి నారు. 
ఆంధ్రపదేశ్‌ లోని అనేక స్థలముల 
నుండి ఉత్త రములు, "టలిగామ్‌లు 
వంపించినారు. యె వ్వ రు కంగారు 
వడనక్కర లేదవి శీఎనర్చిదానంద సర 
స్వతి చేసిన ఒక [|వపకటనలొో వెల్లడిం 
ఛ్రారు. 


| 
| 








మడ్‌ ఫోన్టు జిల్లావరివత్తు 
పాఠశాలలో 9వ తరగతి 


పా9రంభం 


మడ్‌ ఫోర్లు జిల్లా పరివత్తు ఉన్నత 
పాఠశాలలో” నూతనముగా తలుగు 
రివ తరగతి (పారంభింప బడినది. నగ 
రములో యొందరో పాఠళాలలథో 
పివేశములు లభించక యమయాతవ 
పడుచుండుట అంద రెరిగికడే, విద్యా 
ర్థులు మడ్‌ ఫోర్టు పాఠశాలలో చేర 
కీలచుకున్న ఫరిధానో పాధ్యాయుని 
తో నసంవఏదించాలని ఒక వ్యత్తికా (ప్రక 
టన చేయబడింది. పాథశాలలో చాల 
బాలికలకు పివేశం కలదు. 


ఆంధ |వదేశ్‌ [గంధాలయ 
సంఘ సమావేశాలు 


ఆంధగ| ప చేళ్‌ [(గంధాలయ సంఘం 
యొక్క కా ర్య నిర్వ వాణ నమితి 
నమావేశము యీనెల 9వ తేదీ అది 
వారము మధ్యావ్నాము వి గంటలకు 
పా్యదాఠకాదు గౌలిగూడ చమన్‌ లోని 
చాల సరన్వతీ ఆ౦ ధ్ర భాషా నిలయ 
మున జరుగును, దీనిలో యీ కింది 
విషయాలు పరిశీలించ బడతాయని 
తెలుస్తున్న ది; 

శాఖా సంఘముల నిర్మాణము, 
ఎన్నికలు లోకల్‌ ఎల్వబకీ అధారిటీల 
నిర్మాణము, హై(దాకాదులో నంఘ 
కంద కార్యాలయమునకు (పశ్యేక 
స్థలమును సేక్రరించు విషయము, 81వ 
ఆం|ధడేళ (గంధాలయ మహోనథ. 
ఢిల్లీలో నెలాఖరులో జరు గనున్న 
ఆంతర్హాతీయ వయోజన విద్యామహో 
నథకు 1981 సె వైంబర్‌ లో కోయం 
బుత్తూరులో జరుగనున్న జాతీయ 
వయోజన విద్యాగో స్టికి (వతినీధుల 
ఎన్నీకో గింధాలయ శిఈణ పొందిన 
ఉద్యోగి నియామకం, యితర విషయ 
ములు, 

ఈ నమాచేశానీకి ముందు ఆరోజు 
ఉదయం 9 గంటలకు అదే న్థలములో 
రాష్ట్ర సంస్థకు చెందిన జిల్లా శాఖల 
పునర్ని క్మాణ౦ విషయమై సమాలోచ 
నలు జరుపుటకు తెలంగాణా జిల్లా 
శాఖల శార్యదర్భుల నమావేళము 
జరుగుతుంది, 


pr 


= ETE జ్‌ వాగపారాలు.= 











మెసర్‌ కల్వ సూర్యనారాయణ 
ఉస్నాన్‌ గంజు కమ్‌వన్‌ వజంటు 
ఫోన్‌ నెం. 4412 
హైదాబాద్‌, జులై ర్‌ 
(కింటల్‌ ధరలు) 
క్వింటల్‌ అంటు 100 కలో (గాములు 
పొాలక్కుూలు వీయ్యం 57-50 62_00 


గుజ్జులు 41 62 00 84.00 
నః 19 నెంబసు 57.00 82.00 
దొడ్డు వియ్యం 55-00 567-50 
గర్కూలు 54.00 55.00 
నానక రాంలు 81-00 868.90 
బంగారు నీ గెలు 64.00 66.50 
గొ నైవియ్యం 52.0౮ 53.00 
4 నెంబర్లు 64.00 66 50 
ఎస్‌, శ. ౩, వియ్యం 84.00 68.00 
కొత్ససాంబర్జు 87-00 75.00 
పొత సాంబర్జ్గు 89.00 77-00 
కునుమని య్యం 60-00 82.50 
వచ్చ జొన్నలు 82-00 84.00 
చస్తిజొన్నలు 88.00 87.50 
ఇల్ల జొన్నలు 88.00 40-50 
వనుపు 122.00 125-0 
కందులు పెద్దవి 48.00 44-00 
కందులు చిన్నవి 87.00 88-00 
మీనుములు 55.00 58-50 
సెనగలు 44.00 47.50 
చెసలు 56.00 81.00 
వులవలు 86.00 88.50 
బెల్లం 24.00 44.00 
మిరపకాయలు 70.00 185-00 
చింత పండు 85.00 90-00 
వుల్లి గడ్డ 18 0) 22-00 
యెల్లి గడ్డ 45.00 656.00 
తెల్ల నువ్వులు 180.00 150.0౧ 
ఆముచాలు 68-00 69.50 
ధనియాలు £84.00 90౮.00 
కుసుమలు 52-00 56.౧0 


యిలా తివల్కు'పెద్దది 120.00 123-00 
యిలాతిపల్కు నర॥1కి 88.00 91.00 


బన్‌ సిగోధుమలు 56.00 62.00 
శర్‌ బరీ గోధుమలు 48.౧0 58.00 
వతి గింజలు 82.00 87-0) 
కందిపప్పు 53.0) 59-00 
కందిపప్పు చిన్నది 52.00 54-0౧0 
చెనగవప్పు 49-00 55.00 
మినునవప్పు 74.00 73-00 
పెనరవప్పు 74.00 78-00 
వల్కునూనె 10 కలో 22.5) 22-69 
కల్నిపిండి 24.00 24-26 
ఆనుములు 25-0) 42.0) 


ఈ [(పళారము యీరోజు అయిన 


ధరలు ్రాయించినాము గిట్టిన సరుకు 
లు పంపవఎప్నను ఇప్పించుకోవచ్చును. 


టొ గ్గుగనుల కార్మికుల 


సంక్షేమం 
త్మీవతర కృషి జరగాలని 


(శీ నందా విజ్ఞప్తి 
న్యూఢిల్లీ, జులై 5 

కార్భిక నంతేమ వ ధ కాలను 
విశాల ద దృష్టితో అమలు జరపాలని 
కేం[ద కార్మిక ప్లానింగు, ఉ దో గ 
సాధక వ్య వ విశాల మంతి 
శ్రీ గుట్టారిలాల్‌ నందా బొ గ్గు గని 
శోర్శికుల నం "నేమ నిధి నలవో నంఘం 
సమా వేశంలో విజ్ఞ ప్పిచేశారు, 

బొగ్గుగని కార్మికులను అ నేక 
తరాల "నుంచి కొల్లగొట్టడం జరుగు 
తున్నదనీ, వారి సం ఘిక్‌ నంనసేమా 
ఏకి సమన్వయ వద్ధతిలో తీ[వతర 
కమి కొనసొగించవలసిన తరుణ ౦ 
వచ్చినదనీ వారిక్రి అక్కుడొకటి 
అక్కడొకటీ నీవానగ్భవోలు, చికిళ్సా 
శేర్యచాలు నెలకొల్పి తే నరిపోదనీ, 
వారి సాంఘిక ఆర్థిక సాయిలను 
పెంపొందించడానికి మనము పూర్తి 
బాధ్యత స్వీకరించాలనీ @) నందా 
చెప్పారు. కార్మికులు, యజమానులు, 
అధి కారుల (వతినిధులుగల తై రపాక్షిక 
నంఘం నమావేళంలో (కీ నం చా 
మాట్లాడుతూ, ఇటీవలి సర్వేల ఫలి 
తంగా బొగ్గుగని కార్మికులకు నిర్మిం 
చిన ఇళ్ళు ఘోర పరిస్థితుల లోవున్నా 
యని శెలిసినదనీ, ఆంధ్‌రికీ చాలినన్ని 
ఇళ్ళు లేక పోగా వున్న వికూడ వడ్డి 
పోయే స్థితిలో వున్నాయనీ, వారికి 
ఇళ్ళు కట్టించడానికి ఒకో నమ్మగ పధకం 
బొగ్గుగనుల పారిశ్రామిక సంఘం 
నురు నమా వేశ౦లో వరిశిలనకు రావా 
లనీ & నందా అన్నారు. ఈ లోగా 
(వస్తుత ఇళ్ళను జాగుచేయాలనీ, చాన 
యోగ్యం శాని ఇళ్ళ స్థ సానంలో వేరే 
ఇళ్ళు కట్టాలని యీపీధశాఅకు 
అత్యంత (పాధాన్యం ఇవ్వాలని కూడా 
ఆయన కోరారు, 

కా ర్శి కులకు యూనిఫారములు, 
పాదరతలు యివ్వడంలో జరుగుతున్న 
ఆలస్యానికి ఆయన ఆందోళనశంది, 
ఇందుకు నంబంధిం చిన అధికార లావా 
బేవీలన్నీ ఒక నెలలో వూరి కావాలనీ, 
యీ సంవత్సరం ఆఖరులోగా కార్మికు 
అందరికీ వాటిని యాం ఆయన 
చెప్పారు. 

భారతీయ విద్యాభవన్‌ 

సంస్కృత పరీక్షలు 


హైదాళాదు, జులై 5 
ఛారతీయవిద్యాథవన్‌ బోంచాయి 
వారి సంస్కృత వరీతలలో కూర్చో 
డానికి దరఖాస్తుల వంపుటకు తుది 
తేదీ జులై 16. 

సుల్తాన్‌ ఐ జాకులోని గవర్న మెంటు 
పాస్కూలు లో అక్టోబర్‌? 8 తేదీలలో 
ఈ వరీశలు జరుగుత వి. 

(వతిరోజు సాయం(తం 6-80 నుండి 
ఈ పరీకలకై తరగతులు ను లాన్‌ 
బిడారు 'గవర్న మెంట్‌ మైన్కూ 
లులో చెప్పబడుతున్న వి, 





16వ స 
జెమినీ 














47-1981 





ఇకా. 


రెండు ముఖా 
ఒక తల గల య. 


జమ్ము, జల స 

రెండు ముఖాలు తల తో 
ఇక్కడొక మధ్య నయస్మురాలగు 
స్త్రీకి శిశువు పుట్టింది. 

ఈ పిల్లకు నాట్లు కాళ్ళు సాల్లు 
చేతులు కలవు. 

కవల పిల్లలే ఈవిధంగా తల్లి 
కడుపులో కలసిపోయి ఉంటారని 
డాక్ట్షు భావిస్తున్నారు. 


ఓక 


VU AMT య్‌.” కిన్‌ యనా A fF ST వమ 4 


7 వ సంయుక్ళ వారం! [| 


నిందూర్‌ ఫిలిమ్స్‌ సమర్పించు \ 


రును 
దెంగ? 


ఉదయకుమార్‌ , వీరప్ప, 
రాజగోపాల్‌. 


హ్‌ . 
భోం ముపీ రాబాదు 
నూర్‌ మహళరక్‌ 
(న్య్మూలై_ట్‌, సౌండ్‌తో) 


అందిర్‌ పేట. 
ఆటలు: 6.00, 9-80. 


"సెలెక్ట్‌- బొల్లారం 


ఆటలు : బం0, 6-00 9 80. 
రేవటి నుండి: 
జగత్‌ - నై చాజాదు 
రామేశ్వరి- లాలగూడ 


తా; 


లి 


(అ 


VE SM SAN TAS MF SD విన్‌. ల్‌ శాన 


| CS A TF 30 AD 7 AR 5 SN fF AF SN YF TF ER 


ఉదయశ్రీ పిక్చర్స్‌ విడుదల. \ 


ATT SE SF నునా. ST ar Fs wr i 


హల దా పు లాటి మరత కు పము తు 
జీవ సంయుక్త వారం! - 
చలన చికికంగానికి ఉత్త మనటుల్లు 


అళోక్‌కునూర్‌, షకీల నటించిన 


వారంట్‌ 


(వయోజనులకు మాతం) 


ఇతర తాః వతంజల్‌ ,రాజ్‌ మెవో, 
టున్‌ టున్‌, మిళశ్టాముషరఫ్‌, 
కక్కు, మీలా వాజ్‌, హెలెన్‌, 


ధూమల్‌. 
నంగితం: రోన్షన్‌. 
లిబర్టీ- బషీర్‌ డాగ్‌, 
జా డ్రం 80, 2-80, 


(పే కాన్‌ - మంగల వోట్‌, 


(వతి రోజు 8 ఆటలు: 
8-80, 6.80, 9-80. 
మరియు 


గుల్జార్‌ _ కౌరంగా కాద్‌ 


--అన్నపూర్మ విడుదల. 
(Nima) 





పరత మ్‌ 


(హింది) 


శా; నీనారాయ్‌, ఆపావశేఖ్‌, భారర్‌ భూవణ్‌, (వడీప్‌ కుమార్‌, 
ఆగ, కన్లయలాల్‌, మినో ముంతాజ్‌. 


ఒడ జ్‌ 
© mM అ అ- 
(Bahar) (వతి రోజు $ ఆటలు : 


తో 








అభ 


రవ స 


కతి పల 
—0 ఠం 


శా: ఎమ్‌. జి. రామ్‌చందన్‌ , పద్మిని, రాజనులోదరక, నంవియా్‌, 


తంగవేలు, ఎం. నరోజ, టి మధుం. 
ఆఖరి రోజు, 
రిగల్‌ అజంతా రాజరాజేశ్వరి 
ఖైరతాబాద్‌. సికిిదాిబాద్‌. నవనరంగల్‌. 
ఆటలు:- 6-00 మరయు 9-80 గం. 
Nima. —ఆన్నపూర్తా పిక్చర్స్‌ విడుదల. 


బళ చని + చమి-+ 0 + + అనా + చంచ మము + యైన చట + చన + + కా దం 
( TA 7 MFT BTV MES MF Ff నన్‌. ఆన్‌. తనా. BTS ననా MY 5 ST యశో 


సేజేచూడ౦డి! 


శి. వి. ఎన్స్‌ 
— 


9 
౨) అ (వి 
య 


ఎన్‌. టి. రామారావు, దేవిక, 


రాహత్‌ మహల్‌ - 


ఆటలు; 





m+ అనం జని + +: 


౦యుర్త వార 0౦! 


నుదాిను సినీ లేబరేటరీ సమర్పించు జూపిటర్స్‌: 


వైద్బాబాడ్‌ 
(కాచిగూ డబస్‌ సాండ్‌ వద్ద.) 
బ ది 


8.80, 6.80, 9-80, 





| 





క 


న రైతు 


బలుపు 


శరేలంగి, గిరిజ, 


rr a ౨౯ నన I NT ART AL ie wm + ఆ? + ఆ + cn mit + ఇ? ఆ? cr” 


ముషీరాబాద్‌. 


6-0) మరియు 9.90 గం॥ 


-పూ ర్యా సికృర్స్‌ విడుదల, 
"PO Ir dT Nd dd dd dad dd ddd dd dad 


గోలకొందవ తిక 








ఆంధ వదేళ్‌ (పభుత్వం, హై[దాబాద్‌ -దక్కన్‌ 
కెవెన్యూబోర్డు (ఆజ్యారీ, మద్యపాన నిషేధం) శాఖ 
ని, ఆర్‌. నెం. 27428/ఎక్స్‌/31/9 8 తేదీ: 1-7-1961 


ప్రకటన 


'జేపద్దతిలో తయారుచేసిన |పథుత్వంవారి సారాయి రవాణాకు 
కుండ ర్లు 


[వభుత్వ బట్టిలలో జేశీపద్ధతిలో తయారుచేసిన [పభుత్వమువారి 
సారాయిని 1961 ఆక్టోబర్‌ 1వ తేదీతో ఆరంభమై 1062 సెప్టెంబరు 80వ 
తేదీతో అంతమ ఇమే ఆ బ్యారీ వంవత్సరంలో యీ |వకటన అనుబంధంలో 
పేర్కొన్న అన్ని తెలంగాణా జిల్లాలలోని లై నెన్సులుగల సారా డిపోలకు 
చేర చేని అక్కడినుంచి లై నెన్సులున్న సొరాదుకాణములకు పంపిణీ చేయ 
శడానికిగాను, జిల్లాలవారీగానూ, మండలాల వారీగాను చండర్లు కావ లెను. 

"బండర్గ్భను 3 వెన్య్యూబోర్జు నంయుక్క శార్టదర్శి (ఆవ్కారీ, మద్య 
పాన నిషేధం) 8 1961 జూలై 17 న శేదీ మధ్యాహ్నాం !2 గంటల వరకు 
న్వయంగాగానీ లేచా ఆధికారిక |వతినిధి ద్వారాగాని దాఖలు చేయవ లెను. 
సారాయిని డిపోలకు చేర్చడానికి అక్కడినుంచి దుకాణములకు పంపిణి 
చేయడానికి ఒక గ్యాలనుకు కనీనం యెంతకమిషను శ్రీనుకునేడి "బండర్ల లో 
"పేర్కొనాలి. ండరు ఫారములను, ఎకె సజు కమిషనరు కార్యాలయం 
అంశే ఆెవెన్యూబోర్లు ఎకైజు విభాగం (హమైదావాదు) నుంచి పొంద 
వలెను, జిల్లాలోని (పతి మండలానికి వేరువేరుగా గాని లేచా (పతి జిల్లాకు 
వేరువేరుగా గాని బండర్గు చాఖలుచేయవచ్చును. 
కళ "బండరు నిబంధనలు తదితర మరతులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరా 
లను పై(చాళాదు-దక్కన్‌ లోని ౨ వెన్యూబోర్జు (ఆజ్కారి, మద్యపాన 
నివేధం) కార్యాలయం నుంచి గానీ లేచా జిల్లా ఆవ్కారి సూవరించెం 
డెంట్ర శార్యాలయం నుంచిగాని తెలునుకొన వచ్చును, 


(నం) ఆబ్కారీ, మద్యపాన నిషేధం, 
రై_శ్వారి నెటిల్ళెంట్స్‌, కమీషనర్‌ తరపున, 


1961-62 (1871 ఫసల్సి వ సంవత్సరానికి సారాయి 
సరఫళా కంటాక్టుల కొరకుగాను 'యేర్చర్చిన తెలంగాణాలోని 
మండలాలు, జిల్లాల జాబితా, 





మండలంలోని 


[కమ 
డిపోల చేర్లు 





4. 





ఆర్మూర్‌ 
బోధన్‌ 
నీజామావాదు 
నవీపేట 

వాన్స్‌ వాడ 
బంజాపల్లి 
కామారెడ్డి 

ఎల్లా రెడ్డి 

సంగా రెడ్డి 
జోగపేట 
జహీరాజార్‌ 
నారాయణఖేడ్‌ 
మెదక్‌ 

నీద్దీ పేట 

అమన్‌ గల్‌ 

వి డేపల్లి 

షార్‌ నగర్‌ 
కల్వకుర్తి 
మహాబూబ్‌నగర్‌ 
కొడంగల్‌ 
మక్తల్‌ 
మర్కూల్‌ 
గచ్వాల్‌ 

ఐజ్‌ 

అలంపురం 
అచ్చం పేట 
ఆమాగిలాద్‌ 
"వెంట్లపల్లీ 
వనవర్సి 
నాగర్‌కర్నూల్‌ 
సికిం దాచాదు 
బొలారం 
మేడ్చల్‌ 
వాయాత్‌నగర్‌ 
వర్ల 

తాండూర్‌ 
గండీ వేట్‌ 
ఘయ్కుసర్‌ 
వికారారాదు 
వరంగల్‌ 
వరదన్న వేట 
ఘనపురం 
మహాబూబాకార్‌ 
డోర్నకల్‌ 
తొరూక్‌ 
జనగామ 
చేళ్యాల్‌ 

నర్సం వేట 
ములుగు 
వటార్‌ నాగారం 
పరకాల 


4. మెదక్‌ 


మవాబూబ్‌ నగరం 


ప్రై! దాబాదు (హ్రైదాాబాదు 1 
లోని దుకాణములు మినవో) 


వరంగల్‌ 


ఖమ్మం 
'నేలకొండవ ల్లీ 
నుళ్లేడు 
వైర 
మధిర 
కల్లూరు 
వేంనూరు 
ఎల్లందు 
కొత్తగూడెం 
ఆళ్వరఠావువేట 
బూర్గంపాడు 
కొంజాయిగూడ 
నల్గొండ 
'జేవరకొండ 
భువనగిరి 
హుజూర్‌ నగర్‌ 
కోదాడు 
సూశ్యా వేట 
మిఠర్యాలగూ డెం 
"విద ఊర 
కరీంనగర్‌ 
మవుజూరాబాద్‌ 
సిర్చిల్లా 


7. నలొండ 
గ 


8, కరీంనగర్‌ 


జగిత్యాల 


ఖమ్మం on 


గద్వాలలో ఆర్లుపైనుు 
కళాకొల 


బి. ఎ., బి. ఎస్సి. తరగతుల 
పా9రంభించుట్నక్ష అభ్యర్థన 
(కూ. వి) 

గద్వాల, జులై ర 
గత సంవత్సరము గద్వాలలో 
ఆరంభధభింప బడి న ఇ రు 
మరియు నైన్సుకళాశాలలో 
తొలి సంవత్సరపు పి.యు,నసితో 
బాటు యి సంవత్సరము వి ఎ; 
వి. యస్సి తరగతులు ఆరంభించుట క 
కొన్నాళ్ళనుండి _పె కళాశాల కమిటీ 
వారు ఆంగికారం సాధి ౦చుట కె 


సి 


యూనివర్సిటీ అధికారులతో విధి 
విరామం లేకుండా క్‌ షి చేస్తు 
న్నారు. 


దాని పర్యవసానముగా గద్వాల 
కళాశాలలో బి, ఎ; వి, యస్సి. తరగ 
తులకు అఫిలియేవన్‌ యివ్వడానిక్తై 
వరికిలించుటకుగాను యూ నెల రెండవ 
తేది గద్వాలకు ఉస్మానియా యూని 
వర్సిటీ నుండి పొంఫెనర్‌ యం. 
అబ్బుల్‌ ఖాదర్‌ నాయకత్వములో 
(శ్రీరావాడ సత్యనారాయణ, డా 
పుట్టపర్తి శ్రీనివాసాచార్యులు, Uy) 
"కె. యన్‌. ఆచార్య-విళ్వవి ద్యాలయ 
రిజిష్టాగర్‌ గారలతో ఒక కమీషన్‌ 
వచ్చినది. 

కళాశాల కమిటీ వశాన అధ్య 
తులు శీ కృష్ణ రాంభూ పాల్‌ , కళా 
శాలపభూన విన్సిపాల్‌ శీ సూర్య 
నారాయణగారలు కమీవన్‌ నభ్యు 
లకు పుష్పమాలలువేసి స్వాగత మిచ్చి 
వారు, 


| 


కక. 


కళాశాల |పిన్సెపాలు శ్ర నూర్య 
నారాయణగారు తమ (వనంగము లో 
కళాళాల కమిటీ వారు ఆన్ని విధ 
ములా కళాశాల నిర్వహణ విషయ 
ములో సిబ్బందికి నవాకరించినార 
న్నారు, మొట్టమొదటి సంవత్సరం 
అయినా నూటికి 5 శాతం విద్యా 
ర్థులు పి యు. సి, గవర్న మెంటు పరీ 
తలో ఉతీర్ణులయి నారనీ, కళాశాల 
అధ్యాపక బృందం సంతృప్పిగా తనతో 
సపాకరించిందన్నారు. ఈ నంవత్సరం 
వి. ఎ; వి. యస్సి. తరగతులలో చేర 
డానికని అప్పుడే దాదాపు ౨5 గురు 
విద్యార్థులు దరఖాస్తులు "పెట్టినారని 
అఫిలియేవన్‌ కొరకు యింకా 
వాళ్ళను చేర్చుకొనకుండా వేచి 
వున్నామన్నారు. 

కళాశాల కమిటీ అధ్యతులు శి 
రాజా కృష్ణ రాంభూపాలుగారుమాట్టా 
డుతూ “ఒక మూల (పాంతమైన ఈ 
గద్వాలలో కళాశాల యేమిటి? పీరు 
నిర్వహించడ మేమిటి? అది అయ్యేది 
కానే శాదు అని కొందరు అనేక 
విధాలుగా యన్నెన్నో మమ్ములను 
గత నంవత్సరం యీ కాలేజి ఆరంధీం 
చిన తొలుతలో అన్నారన్నారు. 
అయినా మేము అనుకున్న దానిని 
ఆరంభఖించాము. ఒక్క సంవత్సరమే 
ఆయినా పి యు.సి. వల్లిక్‌ పరీకల్లో 
నూటికి 57 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీ 
ర్గులు అయినందుకు గర్వొంచాలి. ఈ 
యేడు వి,ఎ;ఖి యన్‌ని. తరగతులు 
ఆరంభించాలని సంకల్పించుకున్నాము 
అని తెలిపారు, 

ఈ తరగతులకు అనుమతిని అంగి 
కరించే వివయంలో కమీవన్‌ 
వారికి ఒక్క విషయం చెప్పాలను 





లి, 





9. ఆదిలావాద్‌ 


8. శీ. 


MUU NEV 


పెద్దపల్లి 
మంథని 
మవాచేప్‌ పూర్‌ 
ఆదిలాబాద్‌ 
బోక్‌ 
ఉట్నూర్‌ 
ఖైన్సా 
నిర్మల్‌ 
ఆసిఫాళాద్‌ 
చిన్నూర్‌ 
మంచిర్యాల 
సిర్బూర్‌ 


(సం) సవోయకార్యదర్శి, 
వెన్య్యూబోర్జు, ఆబ్కారి, మద్యపాన నిషేధం, 


 తనననన నచ హు వచచన నవచన ననన వచచన వచచన చచచెచచచచచచెచెచ చచ నచెచచెచచచ చంచ నచచెచచచచచచచచచన నన్న 
అజంతా సైకిళ్ళు 
(మధ్య తరగతి (వభుత్వోదో్యోగులక్సు 
చవొయిదా సద్ధతుల్నవై లభించు చున్న వి. 


నంవదించండి: 


వాచవవంచచచచచచఎచెననంచెచఎటటంననననూా 


A. A. 
వవానాచచచాచెచెచా చనన సప చనఎచెవెచెవెవ 


నేడే చూడండి! 


కమల్‌ 


పౌ చాగబాద్‌ 


గగుర్పాటు గల్లించు అత్యద్భుత దృశ్యములు చూచుటకు మంచి తరుణము! 


డుకు 


పక్‌ మ 


పాదా బాద్‌ 


బి. కిషన్‌ లాల్‌ సైకిల్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ 
కిరాయ వద్దతిన అమ్మకపు పజన్ని కార్యాలయం 
ఉస్మాన్‌ గంజ్‌ - హై(దావాద్‌ (ఆం, (వ) 


చపపన చెపుప చె పనై చవచనఛాచచావాచచాన పచనము వాపా నాదాలు 
దావారా వన మ వచచ వచచ చెతాననవననన నన నవెవెచెన నాచన నన చనన వచచన చచ చచాచావచ నచ వనచ్న 


భరణీ వారి 


బాటనారి 


త, దర్శకుడు: 2 ఇ 
నిర్మా న పి, రామకృష్ణ 
ఈ: భానుమతి, నాగేశ్వరరావు, జానకి. 


రాజేశ్వర్‌ 


ఆటలు: 2-90, 6.00 మరియు 9-80, 
శ్రీనివాస్‌ =. వరంగల్‌. 


గ్రాహనచచచచన దాచ చచ చపప పచ పాత పను వచ చచ ాచాచపాపనాన చవ చ సన నపచసానవచా 
y py PPP FED dll dle 


రకు ని=తి0 నుండి గొప్పు పిడువల 


COTO TPL 00602 చ లసడడండ రర 


బాట తలియనీవారూ, బాటలు కలియనిచారూ జీనయా[త్రలో బాటసారులై_ చెగ్గిమించుకుం యే 


కఠిగేఫలితం చూడండి. 





సికించాగిచాద్‌ 





మిన ర్వా 
నికిం ద్ర చా ద్‌ 
ఆటలు: 2.80, 6.00 మరియు 9-30. 





శా Tar Tr at 7 
తనా AT 5 SMP FADS SD తన్‌ ANS తన్‌ ను. | 


— పూ రా విడుదల. 
PT TT FD IP EA PT: FE AX. TREE 2d Er Todt PO PO DO dm Pe PA 





కున్నాము. ఈ మా కాలేజీ |వభుత్న 
కాలేజీ కాదు. మివనరీల శాలేగీ 
కాదు. కేవలం వాగవసాయికులి నవా 
కాకముతో నడిచే కాలేజి. గవర్న 
మెంటు, మివనరీల శాలేజీలయి తే 
పుమ్ములముగా ధనబలం వుండ గలదు. 
మా కాలేజీకి (వజల వోర్షిక నంపూర్ణత 
వున్నది కాని వారు ఆర్ధికంగా, గత 
నంవత్సరం పంటలు శేనందున కిటకిట 
లాడినారు. మాకళాశాలకు రావల 
సిన 1,20,౫0 రూపాయలు మెనూరు 
(వభుత్వంవద్ద వున్నది. కనుక మూల 
నిధి మావద్ద పుష్కులముగా లేదన్న 
సాకుతో కాక ని,ఎ.లి.యన్‌సి* తరగ 
తులకు అఫిలియేషన్‌ [గాంటు చేయండి 
అని అ భ్యర్థించుచు న్నా ము” ఆని 
అన్నారు. 

గద్వాల శాననసభ్యులు శీ ధర్మ 
వరం సళ్యా రెడ్డిగారు మాట్లాడి నారు. 
గద్వాల, అలంపురం తాలూకాలలొో 
కలిసికట్టుగా విరాళాల తిరిగి సేకరిసా 

న వాటి 

మని కమీవన్‌ వారికి వోమీయిచ్చా 

తర్వాత కాలేజీ కమిటీ కార్య 
దర్శి శీ పాగా. పుల్లా రెడ్డిగారు 
మాట్లా డారు, 

శీ పుల్లా రెడ్డిగారు ఇంకా ఇలా 
ఇలిపారు:- 

ఖమ్మం కళాశాలలో తొలభియేడు 
లిఏమం బే విద్యార్థులు. ఇంకా కొన్ని 
కాలేజీలలో అరంథ సంవ త్సరం 
50మందికి మించలేదు. వాటినిచూచి 
మాకూ కొంత కొతుకు కలిగింది. 
శాని మొదటియేడే 60మంది విద్యా 
ర్థులు చేరారు. కొందరు మొదటి 
తరగతిలోకూడవుతీీర్లులె నారు. కాని 
యిక్కడ అర్థంచేసుకొనవలనినదొకటి 
వున్నది. మెటిక్యులేమన్‌ వరకు అన్నీ 
ఇనుగులో చదివి ఇంగ్లిషు మూడవ 
భావగాచదివీ ఒక్కసారిగాపి.యు,సి, 
లో అన్నీ ఇంగ్లిషులో చదువవలని 
రానడం ఇంగ్లీషు (పధానభామగా 
చదవవలసీ రావడంతో విద్యార్థికి 
మొదట కొన్ని నెలలు వాశావరణా 
న్ని నరిచేనుకొనుటశే పట్టుతుంది. 
అయామయపు కొత్త[పవంచంలోకి 
వెళ్ళినట్లుగా ఆనుకుంటుంటాడు. ఇంక 
మరికొందరు మె టిక్‌వరకు చదివి, 
ప్యానై, ,వెచదువుకు అర్థికళ క్తిలేక 
విరమించుకొని యిం టివ ట్టు న 
కొన్నేళ్ళు వుండి, విద్యావాతానర 
ణానికి దూరమై మళ్ళీ గద్వాలలో 
కాలేజి కావడంతో అందువామైై వచ్చి 
చేరినవాళ్ళూ యిలాంటివారున్నారు. 
మాళా లేజీలోని వి చా రు లం దరూ 
చాలామటుకు యి కడ కాలేజి 
లేకుంశే స్టలాంతరం వెళ్ళివె చదువులు 
చదవలేక "ఆ శలు వదలుకోవలనీన 
ఆర్థిక్షిన్సమ తల వాళ్ళే. 

మా ళాజాగారు కళాశాలకు 
భవనాలేకాక నగదుగా £5000రూపా 
యలిచ్చారు. కాలేజి నైన్సుఫర్నీచర్‌ 
వగైరాల కంపెనీల చారూ చాడాపు 
40,000 రూపాయలడాక సామానులు 
అప్పుగాయిచ్చారు. మాకు ఖే క్యం 
వచ్చింది. ఆడిగినచోటనల్లానవా కారం 
అభించింది. ఆరంభించాము. 


నేడే చూడండి! 


యమున ఎట వవ ముంపు తేన ననన నచ ననన పవక పవన 


బట నునన మూవములాయనా యమునా వనన... స్తుత టు కష CNEL SCR ESP పుం స ప పం క ల యూ తట త యు పత తా ర చ కడా యప కా యం చ త జ చ ర సమయ త డం ఆ క. 


— నవయుగ 


చాచావాచాచాచాచ చ చాచాచాచాచచ చచ నచ చాచా చత చచ చచచాచా చా చచ ప చోచాచాచా ననగ గదుల టన గగగప్నోగ గగ గగన సవన 


(Nima) 





క్షమీవన్‌ చైర్మన్‌ శ్ర అబ్దుల్‌ 
ఖాదర్‌ గారు నమా ధానమిస్తూ కాలేజి 
నిర్వవాణ, వలితాలూ, కాలేజీకమిటీ 
సహ కారో జృావోలకూ | వళంసిస్తున్నా 
మంటూ అఫిలియేషన్‌ విషయంలో 
అర్థిక స్థోమతను (పఛానముగా చూడ 
వలసి యున్నదనీ అయినా అందరి 
ఉత్సావా చాగ్దానాల ఆధారంగా 
అందరు కమీవన్‌ సభ్యులూ సాను 
భూతితోవరిశీలిం చినిర్ణయిస్తామన్నారు 

ఇార్యదర్శి అభినందనాలళో నభ 
ముగిసింది. 


ఆంధ్రలో అన్ని 
(పాజెక్టులు నిర్మించాలి 


| నెల్లూరు, జులై 5 
అఖిలవతు ఐక్య 'శాళానచరణ 
సమితివారి కృష్ణా, గోచావరి నది 
జలాల సమస్యపై ఆంధధ[వబేశ్‌ పర్య 
టన నందర్భంలో 1-7-61 తేదినెల్లూరు 
జిల్లా కనిగిరి పట్టణములో బహిరంగ 
సథ ఏర్పాటు చేయబడినది, సభకు 
ఆంధధ్యవచేక్‌ శాసనననథ (సతివత ఉప 
నాయకులు @) గుజ్జుల యల్లమ౦చా 
శెడిగారు అధ్యతత వహించారు. నర్వ 
&) తెన్నేటి విళశ్వనాధంగారు, వావి 
లారి గో పాఠ కృష్ణయ్య, వె వి. 
కృష్ణా రావు, మల్లెల (శ్రీ రామమూర్తి, 
వొరిశ్చం[ద శతపతి, భచాన్నివసాద్‌, 
మాధవ రావుగార్లు ఉవన్యసించారు. 
అధ్యయో వ న్యానము లో (శ్రీ యర్హి 
మందా రెడ్డిగారు మాట్లాడుతూ 1951 
ఒడంబడికను తిరుగదోడడం వలన ఈ 
పా9౦అానికి (వశ్వేకించి తీరని అవ 
చారం జరుగుతోందని, అ౦ దు వలన 
అందరూ నమైక్యమై ఆందోళన చేని 
విజయం సాధించాలని చెప్పారు. 
గుల్హాతి కమివన్ను నియమించి 
1951 ఒడంబడికను తి ర గ దోడడం, 
కేశములో ఒక ఆనధదాయక సార్మవ 
చాయమునకు దారితీస్తుందని, అలాం 
టివి జరిగితే ఏ ఒ డ ౦ బిడికకూ విలు 
వుండ దని, రాష్ట్రాలకూ, రాష్ట్రాలకూ 
మధ్య నిరంతర తగాచాలకు దారితీస్తుం 
దని, అందువలన 1851 ఒడంబడికను 
ఖచ్చిశముగా అమలు జరు పాలని, 
గుల్లాతి కమీషన్‌తో స౦బ6ధము 
లేకుండా యిదివరశే ని ర్హయిం చిన 
(వకారం ఆంధ (వబేళ్‌ లోని అన్ని 
పాగిశేస్టలూ నిర్మించాలని న థలో 
ఏకగ్గింవంగా తీర్మానించడమయినది. 
నభానంతరం శీ కోసూరి 
వున్న య్యథఖాగవశార్‌ గారిచే హారికధ 
చెప్పబడింది. 


రాకపోకలు 


మునిసివల్‌ పరిపాలన, వశుపోవణ 
మత్స్ట్ధశాఖల మంతి?) శీ మందుముల 
నరసింగరావు జూలై 6వ కదీమధ్యా 
వ్నాం బయలుదేరి విజయవాడ వెళ్ళి 
ఆనుర్నాడు రాతి నగరానికి చేరుకుం 
టారు. ఆయన తిరిగి జూలై 9 వతేదీ 
రాతి బయలు దేరి కర్న్య్నూలు,[శీశైలం 
లకు వెళ్ళారు. 12 వ తేదీ ఉదయం 
రాజధానికి తిరిగివస్తారు. 
ఉపముఖ్యమంత్రి (శ కొండా 
వెంకట రంగారెడ్డి ఈనెల 8 వశేదిన 
విమానంలో బయలుచేరి ఢిల్లీ వెళ్తారు. 
11 వ శేదీన మైదాచాదుకు తిరిగి 
వస్తారు, ఆయన తిరిగి 18 వ తేది ఉద 
యము బయలుదేరి ఆదిలాబాదు, 
నిజామాబాదులకు వెళ్ళి ఆమర్నాడదు 
సాయంతం నగ రానికి వస్తారు. 


నోటీసు 

యీరోజున నేను శిరికొండ 
నరనింలు ద్వారా, (శ్రీమతి 
చ్వారకాబాయి కేణుపూరకర్‌ 
గారి ఫ్లాటు నెం. 44 చికుడ 
వల్లి సుమారు 850 (మూడు 
వందర యాభై) గజములు 
కొనుటకు అగిమెంటు జేసి 
యీ సలముమీద ఎవరి 





నాను, 
కైనా యేదైనా అభ్యంతరము 
ఉన్న యొడల నాకు వారము 
రోజులలో తలుప వలయును, 
అటు తరువాత యేఆతేపణకు 
బద్ధుడనుకాను. 
ఇట్లు 
వరగంటి నారాయణ 


Me ఈం అలు కు క ద + ఈం + + టర + శల + ప + + దప + 
దల. కనా. అమామ పనస దాన పనంతా మప మ నవ దా పమ మ పాపాన తామ పటన పనాస నా నానా తానా పు, 


oo వ వరపు చ చు + చి + చన? 6ణ + + ౪ ౧౫+ఛ4ని 44 


-వశామ్‌ పిక్చర్‌ విడుదల, 
(Trupix) 


ee - హి శాల 


| 
| 
| C/o ఎన్‌, శేనరి 
ఇంజనీ*ంగ్‌ వర్‌ షాప్‌ 
తెలుగు ) చార్‌ మినార్‌ చౌరస్తా 
( హై(చాబాద్‌ (ఆం. (ప.) 
ఇ ఛా + ఈయ + ఈ + ఈమ mi tm + ఆమ + mr 
దర్శకత్వం : బి2 వ సంయుక్త వారము]! 
కృష్ణారావు | (ప్రసాద్‌ (ప్రొడక్షన్స్‌: 
నంగితం : న అ ధల రా ర్‌ 
కోదండపాణి | 
° రాయల్‌ - వై రాళార్‌ 
తారాగణం | ఆటలు: 8-00, 6-15, 9-80 
* జగ్గయ్య | ప్యారడైజ్‌ ==) బాద్‌ 
* జీవిక ॥ ఆటలు : 6-15, 9-80. 
* రామక్ళన్ల్య | 10 వ వారం; 
* కృష్ణకుమారి రమేష్‌- నిజామావాద్‌ 
* రమణా రెడ్డి | 9 వ వారం: రీగల్‌ కమర్‌ 
క hen | 8 వవారం! 
బిల 
* టే | చందకాంత్‌ లత 
| రాయ్‌ చూర్‌. నాందేడ్‌. 
ల జీ గ శీవ వారం! 
వరంగల్‌ | నదియా బారంగా బాద్‌ 
| 
గ్‌ 





6-7-1961 








తచధధతిత తతి శిత తితిణి ప రచి వచుచ తతత తా ఇతి త నవు తితి ౦ శిత శ ణి ౦ ఆశ శశ 


చిట్‌ పెండరు నోవటీను 


సవరణ 


విషయము: మైదా్శికాదు, జేగంపేట వద్ద కట్టబడు నక శేరి య ట్‌ 
విల్లింగు స్థలముచుట్టు ఆపబడిన గోడ $తిగ్గి కట్టుటకు, 

పై. వనికి శెండఫారములు ది 11-7-1961 న తీనుకొనబడు శేది 

25 రోజులవరకు పొడిగించబడినది. చెండరుఫారములు తీసుకొనబడు ఆఖరు 
శీ శేది యందు ఈ [కింద ఉదవారించిన మార్పులను గమనించగలరు. 


య 
| 


భాధ రచి చచి లి ఉశిశింిచి శిరి చిం ఛిళి శిలిశిశిశళ 


(1) బండరు ఫారము తీనుకొనుటకు ఆఖరు శేది | ఏ-80-1 861 
(2) ఆఫీసు వనిచేయు నేళలయందు “బండకు 25-7-1081 
ఫారములు మెడ్యూూలుకేట్లు స్పేనిఫ్‌శే నుంచి 
మనతో నవో అమ్మబడు తేది. ది. 2-8-1061 

వరకు 


ఇతర వివరములు, మరశులు మొతటిసారి (వకటింవబడిన విధముగానే 
యుండును. 


5d. టి.వీ రాధ రాయి 
మావరించుండింగు యింజనీరు, 
పి, డబ్ల్యు. డి. పాడ్‌ క్వార్టర్సు సర్కిల్‌ , హైదాబాద్‌ -(ద్భ 
“ చధశరిరియిలయచిచివధరి ఉచిత చచి యంఛఛిలి అలల లి రి శశి శి య ంధిలించిచిలిలిరిలిశలిలిళి+ 


ఉంది పాచిఛిచచాచిచచచచచాచుధిధిను ఉచాచించి చచి 
రిశ శిశిళి ంచిచిచిచిరఛిచాంి శి చితి 








పోలెండ్‌ యొక్క టి. కులిసివిజ్‌ చే డాయింగులలో 


66 ఉక 
ఇండియా & మెకిక్‌ 


పదర్శనము 
లభిత్‌ కళా అకాడమీ, న్యూఢిల్లీ వారి ఆధ్వర్యమున 
పాచావా ద్‌ ఆ ర్‌ సొనై టీ చే 
అజంతా పావిలియన్‌ పబ్లిక్‌ గార్టెన్‌, 
మో్యదాళాద్‌ నందు నిర్వహించ బడును. 
1961 జులై 10 తేదీవరకు 


(వతిరోొజు ఉ॥ 10-0 నుండి 12-0, సాః 40 నుండి 7.0 వరకు 
తెరచి యుంచబిడును. 


ఉచిత ప్రచేశము. 


<mహ 
CIP II JY Td Jd dd Kd dks dl dal ddl తననన వమ న7.6 


మధ్యాహ్నం 12-80 లకు గొప్ప సంఘటన :1 


క. 





AT TAT) 


CN AWN LTS MT SM 2 SET AT fF ATS వన. BF 7 BEY SE 5 SNE fF AN NAT FF ABE fF SRE Sf MF A MANES SEF BAY NF BREF AF 5 BT TF MF fF STF ఉమ్‌ 5 MRF A తంతాను FS BN BFS SES MAF 8 AD తన్‌ తన్‌ ననన. నయన్‌ ననూ... 





ఈ ఘోర వాత్య'కేను విచారణ రేే (పారంభం. 


ఈ అసాధారణ న్యాయస్థాన గాధను తెలుసు కోడానికి 
మీరు వోజరు కాదలిస్పే అడ్వాన్స్‌గా సీటు మాత్రం 
బుక్‌ చేనుకోండి! 


వి. ఆర్‌. ఫిలిమ్స్‌ వోరి: 


కానూన్‌ 





* అశోక్‌కుమార్‌, 
* జీవన్‌ * మవామూర్‌ 


* నంచా 


% రా'జేం|దకుమార్‌ 
x నానాపాల్సీకర్‌ 


నిర్మాత, దర్శకత్వం: ర ఆర్‌. ఛోపా. 


నసంగిత౦: 


సలీల్‌ చౌదరి. 


జంటనగరములలో ఒకేసారి 
బిహ్మాండమైన విడుదల 


అజంత? 
(పూర్తి ఎయిర్‌ కండివు థియేటర్‌ ) 


పాదా) భబాద్‌ సికీంచాాబాద్‌ 

వ్‌ డు థియేటర్ల లో శుక, శని, ఆదివారములలో 

12-80. 8.80, 8-80, 9-80 గం 

సోమవారము నుండి శీ ఆటలు: 8-80, 6.80, 9-80 గం 
ఆటల వేళల్లో ఆడ్వాన్స్‌ బుకింగ్‌, 


FA ARR A A AU AD న్‌ ననా. 


౯౬ డా 
హం 


4 ఆటలు: 





మూవీస్‌ [వయి వేట్‌ లిమి"బడ్‌ విడుదల, ఖీ 
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